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“sado ai total de importación en los dos 


—La nueva ordenanza 
de concesión del tea- 
tro Cclón. 

—Las atenciones del Va- 
ticano para el Brasil. 
—Tutarkbamon solc te- 

nía 16 años. 

—El correo aéreo a Nue- | 
va York y el vuelo de 
Hilicoat. | 


La mueva ordenanza aprobada ayer 
en el Concejo Deiiherante sobre el fun- 
cionamiento del teatro Colón. entregán- 
dolo a un concesionario, tiene dos pun- 
tos de importancia para a o 

ran público os de las = 
de E otelefoni 
<. insensitlemente 
vado a precios increíbles el 
paraíso y las galerias. 


Por la nueva ordenanza, se fi ja un 
precio razonablemente bajo a esas loca-| 
lidades. Y, contra-el precedente de este 
año. la Municipal serva el de- 
recho de transmitir las iones líri- 
cas y conciertos por radioteiefonía. Lo 


me puso sobre vuestra ciudad como a un tábano sobre un noble caballo para picarlo -y tenerlo despierWk 


a/24 Pgs. 


¿ E EN TRES 
EDICION? SECCIONES 
A — 3 


Se incendió en Madrid el 


muchos aficionados a la “broadcastine"”i 
han de leer con agrado esta importan- ¡ 
te cláusula adicional al contrato de con- 
cesión. 


t 


sagra-“e, cuyo magnifico 
Cata el É n dej 


inicial va sustándose en la ina 


nes del! 
i n cam- 
. Franco. ha *>- 
. a Barcelona. Se 
apetidor del 
ha anun-| 
mérica Cconj¡ 


DA EL ARCHIVO DE LOS ASUNTOS DE MARRUECOS 
MADRID, 14. — Se ha producido un incendio en el 
edificio de la presidencia del Directorio, habiendo destrui- 
do varias viviendas de la parte alta que eran ocupadas por 


¡empleados subalternos. 


También destruyó el local donde se guarda el archivo 
y los asuntos de Marruecos. 


su potente má 


Monseñor Gasparri sale directamente 
de iz. Munciatura de Río de Janeiro aj 
recibir el capelo de cardenal En elj 
Brasil interpretan el hecho cemo otra* 
cortesía del Vaticano - acia ese país que.: 
hace añ cuenta con cl único carde-; 
nal sudamericano, el cardenal de Albu- 
Qquerque. En cambio, para la Argentina, | 
después de prometerlo, el Papa escamo-! 
tea nuevamente el honor cardenalicio. 


El concejal Guerrico presentó una mi. 
nuta pidiendo informes sobre donde ha: 
sido colocadas las bancas quese vota- 
ron, para los y paseos púbiicos. ¡ 
en una pa 0 pesos. Parece j 
que no ha; r sentarse en 
esas bancas. Ni en esas ni en otras. El 
probiema la escasez de bancas en los | 
pascos Ci: mucho de haber sido re- 
suelto todavía. 


Los croatas y yugoeslavos celebran 
mañana una fiesta nacionzl importante: 
la conmemoración de mil año: de monar- 
quía. Es una fecha... Efectivamente, en| 
sisio X. Tomisiav se colocaba una coro- | 
ra en la cabeza. Era de raza croata. La: 
corona sufrió muchas alternativas con 
los siglos y los turcos se encargaron de 
no dejarla brillar o de imponerle tributo. 
Pero, al cabu de mil años, dicen los yu- 
goeslavos, esa, corona brilla nuevamente, 
o por lo menos, lo creen así. 


En los ocho primeros meses del año en 
curso la importación de carnes argenti- 
nas, de frigorifico, a Italia ha sobrepa- 


años anteriores. ¿Qué significan estos | 
números elocuentes? Pues que en Italia, 
por fin, se han decidido a hacer las mi- 
lanesas con carne argentina. La resis. 
tencia de los pueblos latinos a la carne 
importada cede más, cuda día. i 


Lo que el partido divía 
y lo que escuchar quislera 

si hubiese menos hombría. 

el hombre a quien tanto espera. 
—¿Quién es el que a mi llegó? 
o. 

—¿ Quiéres voiver al Congreso? 


—¿Probarás tu intrepidez? 
—Otra vez. 
—¿Leal serás a tu bandera? 
—Quisiera. | 
—Pues en la elección primera, 
si acepta el electorado, | 
te voy a hacer diputado 
—Yo eso otra vez quisiera. | 
i 
1 


A ABOLIDOS LOS 3 REN 
> —Todo. y 2 E 
—Fuiste un -poco_deslenguado. | LONDRES, 14. — Despachos recibidos 
—Ha pasado. esta capital anuncian que la Comi- 
Con tal de ser diputado 
en la próxima elección 


yo, de todo corazón 
olvido: todo ha pasado. 


Ú 

ENVIO i 
¡co enredo 1 
Alfredo. F 
Deja que como antes vuele 


En el p 


Tu airón de cabellos lactos. 

lo que te escucha 

5 saigar los reacios 

de muevo en la lucha 

Alfredo L. Palacios. ” 
, CÁNDIDO GiL. 


A 


u12 año más. 
— Que según los historiadores era un 
pobre diabio — se ha conmovido el mun. 
do cuanco se descubrió su tumba! Hoy, 
vuelve 2 conmoverse la atención mun. 
dial. Como se sabe, se interrumpieron 
durante un año los trabajos en la tum- 
ba. dentro del tercer ataud, 
aparecido la momia auténtica. 


Las monedas extranji 
hoy, en el Banco de la N 
ma que.a continu: 


terlina. . . 


a IDraz pel 
Cien mil reis. . 
Cien pesos uruguayos . 


Los giros a la vista fueron cotizados. 


11.60 
í 
7 
34.14 


francos beig; 
peset 
lira. 


0 
extraños "” 18.30 


(Continúa en la págien siguiente) 


DEBIAN SER 


¡ Lloyd a un grupo de pe- 


Los peritos dicen que hiel 
tenía 15,0 16 años. Los historiadores le! a; 
daban 


| 


ha] de los sub, 
j 


Los perjuicios son muy importantes, habiéndose sal- 
vado todas las documentaciones y fondos allí depositados. 


UN ALMIRANTE PORTUGUES 
HACE DECLARACIONES SOBRE. 
EL VUELO DE CASAGRANDE 


El aviador Gago Coutinho, quien realizó anteriormente un 
vuelo transatlántico, manifiesta que el piloto italiano 
eligió la peor estación del año para llevar a ca- 

bo su vuelo a Buenos Aires 


* (International News Service) 

- LISBOA, 14. — El diario de esta capital ““Secúlo””, publica 
una declaración del almirante tiago Coutinho, de la armada portu- 
guesa, quien llevó a eabo, anteriormente, un vuelo transatlántico. 

El almirante Gago manifiesta lo que sigue, en las columnas de 
dicho diario : 

*“*Casagrande eligió la peor estación del año para llevar a ca- 
bo su vuelo a Buenos Aires. ds 

** En este tiempo las tempestades y-los fuertes huracanes “son» 
sumamente frecuentes. > - 
po Yo ereo que con la contínuiaad uc tos temporales el aviador 
se verá obligado a suspender su vuelo a Buenos Aires, por lo menos 
durante el presente año”. 


CONTINUAN “DESENCADENANDOSE FUERTES TEM- 
PORALES SOBRE LA COSTA ESPAÑOLA 


(International News Service) 

CARTAGENA, 14. — Continúan desencadenándose fuertes 
tempestades sobre toda/la costa. 

De este modo se hace sumamente peligrosd que el aviador ita- 
liano Casagrande emprenda el vuelo en dirección a Buenos Aires, 
por mucha potencia que tenga el aparato y.muy grande que sea la 
resolución del aviador de eruzar el océano. 


»SE CONTINUA 
* INVESTIGANDO EL 


CASO BALCANICO 


n que investigaba todo lo relativo al 

reciente incidente suscitado entre Grecia 

Bulgaria, abandonó la localidad de Pe- 

E ¡frich y el territorio búlgaro después de 


>] s , haber efectuado minugiosas investigacio- 
Así ha manifestado Percy nes en los mismos lugares donde ss pro. 
dujeron los hechos que originaron ese in- 


Mackinnon, presidente del 


cidente. 


riodistas 
OPINION DE LA PRENSA 


(International News Service) 


dos por el gobierno de Bulgaria. 


LONDRES, 14. — Casi toda la prensa 
po: calurosamente lo manifestado por 


¡Por este jovencito | Percy Mac Kinnon, presidente del Lloyd 


en favor de la abol 
nos de la navegación. 
Mac Kinnon es de parecer que se He- 
ve a cabo una nueva conferencia en 
We¿shinston. en la cual se trataría prin- 
cipalmente la proposición de abolición 
in 


Ín de los submari- 


mares, tratándoselos como 


le nueva conference de 
'hington podría _obiener este resul- 


L 

¡Entre Varsovia y Riga 

acaeció una grave ac- 
cidente ferroviario 


(Agencia Havas) 


1 


PARIS. 14 — “Le Journal”. en su 
edición de hoy sábado, inserta un des- 
¿pacho de Berlín anunciando que debido 
2 un error de agujas un tren rápido de 
la línea Varsovia-Riga embistió a un 
[tren de carga cerca de Dunabourg. 

Fuerowrretirados 22 muertos y el nú- 
mero de h los es de cincuenta, apro- 
¿ximadamente. = 


No ha sido confirmada aún la 
noticia del choque— 
(Agencia Havas) 


PARIS, 14. — La noticia publicada 
por “Le Journal” relativa al choque de 
trenes ocurrido en las cercanías de Du 
¡nabourg, sobre la línea Varsovia-Rig 

no ha sido confirmado aún, ni desp 
dicho recibido a .última hora de Ric 

hace mención de víctimas ocurridas e. 
ese accidentes 


_ 


Palacio de la Presidencia 
¡EL FUEGO DESTRUYO EL LOCAL DONDE SE GUAR- 


Ahora la Comisión continuará el exa- z 3 
men de los documentos escritos presenta- | tito amortizable de 1920 al 5 ojo fueron 


“1 explorador Donald Mac Millan, que a causa de las condiciones ad- 
ersas del tiempo ha tenido que abandonar su expedición para descu- 
arir tierras en el Círculo Ártico. (De la International News Service) 


- INFORMACION DE “CRITICA”, PROCEDENTE DE LA INTERNATIONAL NEWS SERVICE”, DE 1A AGENCIA: HAVAS Y DE NUESTROS CORRESPONSALES POR CABLE PADIOTELEGRAFÍA 


HUBO UN INCENDIO EN EL PALACIO DE. 
LA- PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO 


EL JAPON NO 
AUMENTARA 
SU MARINA 


Con el apoyo del público y de 
los diarios, el ministro de 
: Finanzas consiguió el re- 
chazo de los aumentos 


DECISION MINISTERIAL 


(International News Service) 

TOKIO, 14. — El- ministro de finan- 
Zas, Hamaguchi, cow el apoyo del pú- 
blico y de los diarios del Japón, que se 
pusieron decididamente de su parte, ha 
infligido una severa derrota a la mari- 
ba en su intento de obtener grandes 
cantidades de fondos en el próximo pre- 
supuesto de la nación, para ser inver- 
tidas en la construcción de.nuev bu- 
ques de guerra. 

Las autoridades de la marina Habían 
pedido con insistencia los fondos al par- 
lamento. 

Se sabe de fuente fidedizna que el ga- 
binete ha decidido postergar hasta el 
año próximo la discusión de lo que he 
relaciona con las nuevas construcciones 
de la marina de guerra. En esta cuestión 
está pasando algo parecido a lo que ocu- 
rrió en, Inglaterra hace poco con él pro- 
gruma de construcciones navales del al- 
mirantazgo. 

La armada proponía un presupuesto 
anual de veinte millones ds yens, duran- 
te cinco años, para construcción de 
cruceros y destróyeres con los cuales re- 
emplazar gran parte de los antiguos. 

Mientras tanto sólo han acordad» pa- 
ra el año 1926 cantidades nominales .pa- 
ra las construcciones en el presupuesto 
de la marina. 

Las consideraciones políticas que se 
han hecho a la aprobación de las canti- 
dades para construcciones navales se 
atribuyen a la decisión del ministerio 
de Kato. 


| 


El crucero “Buenos 
Aires” fondeó en la 
bahía de Rio 


Catena Er TRANS Havas 

RIO DE JANEIRO, 14. — 
Han fondeado esta mañana en 
este puerto los eruceros *““Bue- 
nos Aires”? y ““Uruguay”” en- 
viados' por los gobiernos de la 
República Argentina y de la 
República del Uruguay para sa- 
ludar al Brasil con motivo del 
aniversario de la proclamación 
de la República. 

Las oficialidades de ambos 
erueeros son muy agasajadas. 


El amortizable francés del 5 
por ciento de 1920 se cotizó 
a 68.70  - g 


(Agencia, Havas) 
PARIS, 14. — Los títulos del ¿mprés- 


cotizados a razón de francos 68.70. 


| 
| 
| 
| 


| 


1 donde se llevan a cabo los sondajes 


Se han concentrado 
muchos elementos 


para salvar al “M. 1”. 


Los últimos inventos de que 
dispone la marina btitánica 
se trasladan al sitio en que 


Y aunque ya no se cree po- 


! gible, se hacen todos los es- 
se supone hundido el “sub- fuerzos para ver de conse- 
marino guirlo 


MAÑANA SE HARAN LOS FUNERALES 
DE LA TRIPULACIÓN 


(International News Service) 

LONDRES, 14. — Las búsqued: 
centrado en la mañana de hoy 
localizado en el fondo del mar. 


británica, de aparafos especiales que permiten escuchar 


pudieran producirse en el interior del submarino. 
El buque-madre **Maidstone”” 


sible. 


reflotamiento, ello no daría más resultado qu 
Los deudos de los tripulantes del “M3 han perdido ya todas la 


— Estos servicios tendrán lugar en Portland mañ; hi 
Portsmouth, el martes. * E a es E 


-STEEG EMISARIOS PARA HACER 
LA PAZ CON LOS FRANCESES 


¡Uno de los emisarios le dijo al corresponsal 

de “Le Matin”: “Estoy cierto de que Ábd- 

el-Krim no insistirá en pedir la in- 
dependencia del Rif 


ACEPTA LA SOBERANIA ESPIRI- * 
TUAL DEL SULTAN + : 


. E» (International News ¡Service) 


RABAT, 14. — El corresponsal de “Lo Matin” en Mi => 
tado al último y más calificado emisario que ha enviado Abd-el-Krim al eo 
EA general residente re la zona francesa, Steeg, para hacerle proposi- 
SN O ón manifestó 
E o estoy cie le que Abd-el-Krim no-seguirá insistiend ñ, 
independencia total del Rif; pero xí, desea la Aitoncaa as 
conociendo la soberanía espiritual del stultán Muley Yussef. 

¿No insiste en enviar representantes del Rif a los países extranjeros. 
- “No se opone bsoluto a que los oficiales del ejército español entren al 
ies con ES de la jurisdicción de Abd-el-Krim. 

-el-Krim está deseoto de dar 1 i 

las hostilidades y dar comienzo “al desarme E 
ici da asegurado a los franceses y a los españoles 
siciones de que un oficial rifeño representante suyo sea recibido en Mabat. 

“Y, E PE se deman las fronteras en forma satisfactoria, 

: -el-Krim pedirá a las tribi á 

que entren a formar parte de a Zona del Rif” SSA Pates 


Primo de Rivera, Sanjurjo y Saro viajar hacia Melilla— 
(International News Service)" 

MADRID, 14. — Se ja oficial i ; 

alte comisario de la zona española de Marruecos, Seneral Estos E 


neral Saro, que tan destacada actuación tuv Alb 7 
Melilla. Los generales viajan en el crucero Victoria LES ZE 


” + 


al corresponsal lo siguiente: 


que no rehusa las propo- 


Esta noche si Vd. no asiste al match 
Galtieri-Ostuni -la gran pelea de 
Fin de temporada-no se aflija 


Leyendo la copiosa y verídica 3 
información que dará cel acon- 
tecimiento CRITICA 6a., al 
terminar la jornada, es como 
si usted hubiera estado con- 

=  fortablemente 


SENTADO EN RING-SI 


Round porround y golpe por 

golpe, la pelea será, asimis- 

mo, transmitid a radiotelefóni- 

camente por nuestra estación 
L.O.R. 


E 


- sible poner a flote el sumer- 


del submarino *“M-1” se han con- 
sobre el área en donde se eree que está 


Se usan para el caso los últimos inventos de que dispone la marina 
los sonidos que 
se dirige apresuradamente al lugar en 


n e jes e investigaciones submarinos, eon una 
grúa especial, aunque la creencia general es que el reflotamiento es int- 


Los oficiales de la marina manifiestan su creencia de que toda la tri- 
pulación del submarino se encuentra ya muerta y aun si tuviera éxito el 


Jesica 2 A 


«e Mai 


dra da At 


SN 


Esad 


RATO 


3 
4 
El 
| 
j 
a 
) 
3 
3 


A DIRAN 
“ - 


] alimentarse con_su 
propia cola y se 
asfixió 


(Internátional NeWS Servico) 

HAMBURGO, 14—““Box”, 
el ejemplar más grande de ser- 
piente boa constrictor, que exis- 
tía en el Jardín Zoológico de 
Hamburgo murió víctima de 
un curiosísimo accidente. 

Esta mañana d ó con 
mucha hambrf y en a de 
alimentos tropezó con su pro- 
pia eola y se la tragó. 


En el rospicio de las Mercedes se 
[yealizó esta tarde la reconstrucción de 
la muerte de Pérez Millán, de acuer- 
do con lo dispuesto por el juez federal 
doctor Jantus. 

Poco después de las 13 llegaron al es- 
tablecimiento el oficial de la sección or- 
den social, señor Garibotto, acompaña- 
do de otros empleados policiales y el fo- 
tósrato de policía. s 

A pesar, del que, por una orden del 
jefe de la sección mencionada de inves- 
igaciones, se guardó estricía reserva so- 
bre esta diligencia y se obstaculizó por 
todos los medios al alcance de ese em- 


La serpiente murió asfixiada. 
pleado policial la acción de los perio- 
distas, tuvimos oportunidad de presen- 


CONTINUAN EN ciar la reconstrucción, de cuyos detalles 
, = informamos a continuación. 

E ESPAÑ e LOS pe manifestación hostil— 
¿ a Cuando los empleados de policia, pe- 
, netraron en el pabellón donde están alo- 
Jados los delincuentes y donde debía 
realizarse la reconstrucción, fueron ob- 

e + 

0 z z locos con voz amenazantes, mientras 
¿Un frío intenso reina en toda pesquisas, custodigdos por los suardia- 
E z 1 . nes, seguí: si ¿> 
la a, hal do ne va- | seguían por escaleras hasta lle 


Lusich insistió en sus afirmaciones de que 
la pistola la encontró enla celda de Millán 


: LO S DOS LOCOS SIGUEN INCOMUNICADOS 


gar a la celda que ocupaba Pérez Millán 


[Una serpiente quiso [SE RECONSTRUYO ESTA TARDE LA: 


vich, negó toda participación en el hecho 


bio de palabras con Millán y entonces 


y donde se desarrolló el hecho de sangre | tomó el arma e hizo tres disparos y “e 


del que fuera víctima aquél. 


hallaba luchando con el herido cuando 


La celda fué dejada e nel primer mo-|los enfermeros lo desarmaron. 


mento cerrada y el doctor Scarano Jis- 


puso que nada fuera movido de su lu- 
gar. Sin embargo, los pesquisas y al- 


Sunas personas ajenas al establecimien- 


to entraron en la celda revolviéndolo t6- 


Los demás dementes alojados en el 
mismo pabellón observaban con euriosi- 
dad las escenas que el fotógrafo pol» 
cial enfocaba y varias veces interrum- 
pían con gritos, siendo necesario que tn- 


do y hasta se llevaron algunos papeles | tervinieran los enfermeros para hacer- 
de la misma después de lo cual y cn|los retirar. 


previsión de que vuelvan a entrar ha 


sido cerradg con llave. 
La reconstracción— 

Lucich, nuevamente llamado a decla- 
rar, se presentó poco después a los p=s. 
quisas a los que saludó afablemente, 
acostumbrado-ya a la visita diaria de 
los que var a interrogarle sobre el mis- 
mo asunto. 

Sonriente, el siboso tomó asiento en 
una de las tarimas contestando, a” las 
preguntas que se le dirigieron y luego 
se prestó a que le tomaran cuatro fo- 
tografías resconstruyendo la escena del 
crimen. 

El loco refirió cómo entró a la celda 
de Pérez Millán para buscar a otro de- 
mente y vió sobre la mesita el revólver 
(ue aquél había dejado. Sostuvo un can- 


Lo que declara Lucich— 


Los pesquisas interrogaron nuevamen- 
te a Lucich acerca de la forma en que 
llegó hasta -él el arma que utilizara para 
dar muerte a Pérez Millán. 

Dijo como siempre que había encon- 
trado el revólver en la celda de Millán 
y no consiguieron los pesquisas a pesar 
de sus irmsinuaciones que el demente 
acusara como cómplice o instigador a 
Vázquez ni a ninguno de los otros ami- 
gos de él que han sido detenidos en 
averiguación del crimen. z 

Refiriéndose a Vázquez dijo que lo há- 
bía conocido hace algún tiempo pero ne- 
gó que éste le rubiera recho insinuacio- 
nes para que asesinara a Pérez Millán 
como trataban de hacerle afirmar los que 
lo interrogaban. 


] El loco, fastidiado por tantas pregun- 
tas sonreía a veces y otras se negaba a 
contestar, y como todos los enfermos 
mentales, respndía a veces a las pre- 
guntas que se le dirigían contando otros 
asuntos, relacionado con la muerte del 


médico de la Vega, hecho del que fuera 
autor. SS 


Habla Vladimirovich— 


Después fué interrogado nuevamente 
Boris Vladimirovich el hombre en quien 
la policía qui 
plice de la m: 
ris, a pesar de su remencia, insistió en 
sus anteriores declaraciones. 

Dice que no tenía interés en que Pérez 
Millán fuera asesinado y que ninguno de 
los amigos que lo visitaron le había in- 
sinuado nada al respecto. 

Borís niega teda participación en el 
atentado y expresó que ya lo tenían can- 
=0s los pesquisas con tantas pregun- 

Se 


Incomunicados— 


Según "las afirmaciones del comisario 
Buso, los locos Boris y Lucich signen 


rigurosamente incomunicados, de acuor-¡ 


do con la disposición del juez Jantus. 


+Jeto. como de costumbre de una manifes- 

¡tación hostil por parte de los asilados. 

1 — Perros, atorrantes, les gritaban 1 

i do copi a 

: . ¡plosamente en varias . . 
provincias. .  ¡Neafirnma que Mussoli- 
(International News Servico) + TU ASIStra a la firma 
“ano Eepata, tobiéngano accsienao | dde los Pactos d 
sobre el territorio ibérico an cclección e OS ac Ss e , 


(International News Service) 
LONDRES, 4. — La Ex- 
charge Telegraph Co. asegura 
que Mussolini, vendrá a Lon- 
dres para la firma de los paec- 
* tos de Locarno y asistir al ban- 
- quete que se celebrará con tal — 
motivo en esta capital. 


e perdieron las . 


vias que han causado graves inundacio- 
nes o se han desencadenado furiosos 
temporales y huracanes que destruyen lo 
que encuentran a su pagó. + 
Se continúan recibiendo en esta capi- 
tal noticias procedentes de todo el país, 
« en las cuales se manifiesta que el clamo- 
reo es general. ” 


Una barca pescadora matri- 
, culada en Huelva se fué a 


Piqué. 
(Internaticnal News Service) 
HUELVA, 11. — 4 causa de las tem- 
pestades que azotan a España, el buque 
pescador Luis”, que había salido de pes- 
ca, naufragó. 
Fué sorprendido por un fuerte tempo- 
ral al cual no pudo resistir. $ 
Cinco de sus tripulantes murieron aho- 
gados, sin que hubiera sido posible pres- 


tarles auxilio. 
ler un vapor grie- 
-go encalló a orillas de la 
costa. 


+ (International News Service) 
SANTANDER, 11. — Furiosos tempo- 
rales azotan las costas de E 
En este puerto el temporal ha tenido 
especial intencidad, tanto que el vapor 
. griego “Delvy”, procedente de Newcas- 
, te, que se encontraba descargando dos 
mil toneladas de carbón, fué arrastrado 
por la fuerza de la solas hasta que en- 
calló a orillas de las costa. 

El capitán del barco se vió obligado a 
ordenar que la mitad de la cargo se 
arrojara al mar, a fin de poder salvar el 
. Vapor y el resto de la carga. 


HOY 


+  - (Continuación de la página 1a.) 
Por toda España no se hace sino ha- 
7 blar de una formidable conspiración que 
debía, o que flebe, dar pof tierra con el 
_Airectorio. En el plan se comprende la 
. posibilidad de secuestrar a Primo de Ri- 
vera. La censura, cada vez más rigurosa, 
y ¡Contribuye para que cada español se for- 
o conspiración a su antojo y fanta- 


ranzas de salvar la tri- 
pulación del M 1 


(Agencia Havas) 
LONDRES, 14. — Un eomuni- 


cado oficial del Almirantazgo 
anuncia que se han perdido ya las 
esperanzas de hallar aun con vi- 
¡ da a la tripulación del submari- 

mo “M. 1”. 


/ 


Se reanudarán 1sa ne- 
gociaciónes financie- 
ras entre Francia y . 
* Estados Unidos 
(Agencia Havas) z 
NUEVA YORK, 14. — El “New 
York Herald”, dice saber de buena 
fuente, que el miembro informante 
de la Comisión de Finanzas del Se- 
nado francés, señor Berenger, ven- 
drá a esta ciudad en el mes de di- 
eerers próximo con el objeto de 
consolidación de las deudas de gue: 


rrá de Francia hacia los Estados 
Unidos. 


Sesabe que un rebelde 
fué instruído para ma- 
a tar'a Feng-Yuh-Siang 


¡de Buenos nando buen tiempo ( 


Es 


International News Service 
PEKIN, 14. — El gobierno ha cibi- 
do una denuncia en el sentido de que 
un rebelde ha recibido instrucciones pa- 
ra asesinar a Feng-YuhSiang. 


en las demás regiones, con vientos sua- 
ves del norte. 


i En la capital reinó buen tiempo. 


La temperatura ha experimentado 'un 
 'mmeemso general, y hoy se halla sobre“ la 

% 'normal en toda la República. 

2 En la capital se registró una máxima 
— ¡Qe 30.2 grados centígrados, a las 14.10 
+Poras, y una mínima de 50. 


cra, tirala de las tropas de 


El barómetro ha bajados indicando.un|  Fengtier en Manchuria— | 
“centro de alta presión al:este de la re- A = 
pública del Uruguay y una débil depre- (Agencia Havas) S 
Isión sobre el oeste y sud del país. TOKIO, 14. — Noticias de carácter 
$ oficial, recibidas desde Mukden, anun- 
Tiempo bueno econ temperatura en as- |cian.que el general Fchang-Tso-Lin or- 


«cemso en las provincias, y en descenso | denó la retipada de las tropas de Feng- 
¡en los territorios del sud, con vientos |tien, en MaAchuria, a fin de poder ase- 4 


pclmoria se qnuncian para mañana, has- i qurar la tranquilidad en Pekín. 


H 

ía las 20 horas, según el.pronóstico de 

¡Ja Oficina Mgteorológica Arentina. | Los barcos no podrán entrar 
La Munson Line ha comprado los bas- | de noche en las bahías de 

cos tran: cos que actualmente ha- - 

:cen la carrera a Nueva York, desde Bue- | W00-Sung y Shanghai— 

'mos Aires y que, por pertenecer a la (International News Service) 

.Jupta de Navegación, sólo administraba¡ PEKIN, 14. — Se ha prohibido la en- 

esa compañía. La noticia es grata, por-¡trada de vapores a las bahía de Woo- 

que elimina la posibilidad de la supre-¡Sung y Shanghai en la noche, entre el 

,sión de tan importante servicio que ya' crepúsculo y la madrugada: siguiente. 

¡ había alarmado a nuestros comerciantes.; Esta medida se ha tomado en vista 

_ i del estado de guerra civil que existe en 
Jamás fué enterrado un faraón de¡Ehina. E 
Egipto con tal solemnidad ni tal lujo. 


El cadáver está forrado en-oro y eu-| Homenaje a la memo- 
¡-bierto por joyas magníficas. Tal desplie-! +. »” . 
ria de José Ingenieros 


gue de lujo fué el agradecimiento de la! 
SE REALIZARA POY, EN CORDOBA 


casta sacerdotal a ese jovencito que res- 
- tableció el culto tradicional después Je! 
la herejía de Akhanatón. Y agradeci- 
miento 


de Horemheb, elifaríón que le ES 
sucedió, envenenándolo” y] quitándole de! CORDOBA, 14. — En el teatro Nove- 
en medio para sentarse eh el trono. dades se rendirá Hoy un homenajea la 


memoria de José In 
auspicios de la Fede 
Harán uso de la 


Efemérides del día— , 

1716. — Un gran sabio,/un gran filó-¡ 
sofo; un gran jurísconsulto, un gran pu- 
blicista, un gran teólogo, un gran fí- 


de calamidades -invernales que están 

causando graves daños Ftodas partes. Locarno | 
En donde no ha n: abundante- 

mente, se han di copiosas llu- 


. . rio incid: > £ 
Tchang-Tso-Lin ordenó la re-|nos y enenos, quie 


¡SE INTENSIFICA LA CAMPAÑA POR 


LADEROGACIONDE LA LEY 11.289 


LA DIRECCION DEL MOVIMIENTO ENTREVISTARA 


A LOS JEFES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 


. Así como preocupa intensamente a los 
inquilinos el nuevo régimen que gestio- 
nan en las locaciones Je inmuebles, de- 
Partamentos, piézas y, en general, de toda 
vivienda, los empleados de comercio y de 
la industria particular asregan también 
a su condición eterna de inquilinos, la 
preocupación que les causa la sangría 
mensual,de sus haberes para las tituladas 
cajas de' jubilaciones. 

El asunto está incluido en la tarea que 
el Poder Ejecutivo pide al Congreso para 
las sesiones extraordinarias. Pero si no cs 
abordado con resolución, corre peligros du 
estancarse de nuevo. Y no porque sea un 
problema de trámite difícil. Todo consiste 
en que los diputados acepten el voto de 
los senadores, y ya es sabido que este 
suspende la ley y manda devolver los 


aportes respectivos. La cuestión es que 
ho se debate la consideración del asunto. 

Para lograrlo con éxito tratan de infor- 
mar ideas los empleados. Aparte del aus- 
picio que solicitarán al ministerio del In- 
terior, confían en las entrevistas que har. 
resuelto celebrar con los dirigentes de los 
diversos grupos parlamentarios y al efec- 
to han preparado un memorial sintéticu 
que agota la materia para entregarlo a 
cada uno luego de explayarse verbalmente 
en las consideraciones que fundan la jus- 
ticia de su causa. S 

Hoy se ha efectuado una reunión nu- 
Ímerosa, en la cual se na deliberado con 
extensión acerca de los procedimientos 
más prácticos para intensificar la campa- 
ña emprendida. 


Se jugará mañana un 
importante encuentro 


de tennis 


SE TRATA DEL CAMPEONATO PA- 
RA DOBLES MIXTOS, DE LA CIU- 
DAD DE BUENOS, AIRES 


Ha. despertado gran expectativa el 
anuncio de la realización del match fi- 
nal de dobles mixtos por la disputa del 
Campeonato de la Ciudad de Buenos 
Aires a efectlarse a las 10 horas de 
mañana en el Belgrano Athletic Club, 
cuyo local está sil iado en Pinp y Supe- 
ri « 

Este interés se explica si tenemos en 
cuenta el valor de los adversarios que 
se encontrarán en sete match final: por 
un lado la fuerte pareja formada por la 
señorita Julieta de Ezcurra y Willie 
Robson y por el otro la constituida por 
la señora Amalia Obarrio de Aguirre y 
Enrique Obarrio. 

Es doblemente interesantá destacar la 
realización de este partido, no sólo por 


COMERCIANTE 
: AGREDIDO 


Detávose alautor 


Alberto Silva, en manifiesto estado de 
ebriedad, penetró anoche a las 21.45 en 
la fonda que existe en Entre Ríos 7172 y 
sostuvo una discusión con su dueño, Po- 
áro Chi a raíz de la cual el primero 
atacó al tomerciante con un cortapin- 
iras, hiriéndolo en ambas manos. In- 
tervino el cabo chapa 2286 de la sección 
Ga. y detuvo a Silva. La incidencia fué 


la participación de tan destacados afi- 
cionados, sino for el hecho de que con 
él, la señorita de Ezcurra, una de las 
más notables teniswoman argentina se 
reintegrará a las actividades del depor- 
te. 

Por lo demás es lógico esperar que 
cuyo entendimien- 
. lugar a la demos- 
tración más lucida que en dicha cate- 
goría se haya podido observar en los 
últimos tiempos, razón por la cual no 
es difícil anticipar para el encuentro de 
mañana el_más rotuñdo de los éxitos. 


(Agencia Havas) 


¡En Tacna hubo un tiroteo 
entre peruanos y chilenos “hazme. 


episcopado chileno constará de diez 


TACNA, 14. — Se ha producido un, obispos y que probablemente de tres 


ciudadanos perua- 
chilenos, quienes se atacaron a 
tiros. interviniendo inmediatamente la 
policía, la que logró restablecer el órden 
arrestando a los principales culpables «2 
dicho inciácnte. 


Los partidos nuevos lucharán 


contra los partidos históri- 
cos— 


(Agencia Havas) 
SANTIAGO DE CHILE. 14. — “El 
Mercurio” lamenta que se haya desco- 


nocido el fallo arbitral del presidente | 


electo. doctor Figueroa Larrain, lo que. 


idos demócrata, 
comunista. ¿ 


El episcopado chileno consta- 


asalariados y 


rá de diez cbispos— 


fAgencia Havas) 
SANTIAGO DE CHIL 


14. — El nun-| 


nuevos arzobispos más. 


Se vigilará estrictamente la 
S ió 
(Agencia Havas) 
SANTIAGO DE CHILE, 11 “El 
Merc rio” publica, en su número de 
hoy. un artículo en el que solicita de 
las autoridades nacionales se vigile es- 
trictamente a la inmigración, con el ob- 


jeto, dice, de que no entren al país ele- 
mentos sospechosos. 


|_ El citado diario publica comó ejem- 


plo el asalto efectuado por individuos 
extranjeros al Banco de Chile. 


| Partió para Bolivia el subse- 


cretario del ministerio de| 


erio de Relacion 


RENUNCIO EL GABINETE HOLANDES 3: 
LONDRES. 14. El corresponsal de la Agencia 


Central News en La Haya, 
holandés ha dimitido. 


| 

1] 

comunica que el Gabinete | 
1 


Los sueldos menores 

también deben gozar 
del beneficio 

LEN LA COMISION DE PRE 

PUESTO EL: DR. BARD AM- 


PLIARA EL PROYECTO 
DEL DR. RODRIGUEZ 


El diputado nacional doctor Lec- 
poldo Bard, va a proponer a la eo- 
misión de presupuesto una amplia- 
ción del proyecto del doctor Jorge 
Raúl Rodríguez. Como se sabe éste 
propone un aumento de 30 por cien- 
to a todos los sueldos mayores de 
350 pesos hasta 700 y de 20 por cien- 
to a los que pasan de 700 hasta 1500. 
El doctor Bard considera que los 
empleados que gozan de sueldos me- 
nores deben también entrar en los 
beneficios y propondrá un aumente 
de 30 por ciento a todos los sueldus 
desde los mínimos que son de 160 
hasta los de 350 pesos. 


Sábado 14 Noviembre 1925 


A QUIÉN 


_ MUERTE DE P. MILLAN TEMPERLE Y/| CORRESPONDE 


Interrogado nuevamente Boris Vladimiro-| 


LA HIJO 


15 años de pleito para resol- 
ver tal cuestión, sig resul- 
tado alguno 


LITIGIO CURIOSO 


Don Herminio Fini se presentó ¡el 18 
de febrero de 1921! a un juzgado civil 
exponiendo: 

Que en 1912 se presentó ante otro juz- 
gado solicieendo la tenencia de su hija 
menor de edad, de nombre Leonor, re- 
¡tenida indebidamente en la ciudad de 


ver al instigador y cóm-¡ITieste por la madre de la misma y es- 
rte de Pérez Millán. Bo-; 


sa de Fini, doña Malvina Braun. 

Fundamentó su pedido en que la so- 
lución de la tenencia de la menor eo- 
rrespondía al juez de Buenos Aires por 
“ser esta ciudad el lugar de su domiei- 
lío y por ende el domicilio conyugal y 
en consecuencia donde la esposa y la 
menor tienen su asiento legal enalquis- 
ra que fuera de hecho su residencia efee- 


Ya “basamentales”— 


¡Más causas 

Que en cuanto a la tenencia en sí, 
correspondíale a €l — decía Fini — por 
ser el padre y por cuanto no había 
pedimento legal que le privara de ¡os 
¡derechos que le acuerda la patria po- 
¡testad entre los que está comprendido el 


que reclamaba. E 
El juez da la razón al padre. 
Exhortos— ES 

Después de los trámites de ley €l ex 
¡juez doctor Lagos resolvió en octubre 
¡de 1913 en juicio sumario con citación 
[personal en Trieste y rebeldía de la es- 
posa. que la menor Leonor Fini fuera 
entregada al padre ordenándose al efec- 
to el correspondiente exhorto para su 
ejecución a la autoridad judicial de 
¡ Trieste. 


iS 
Inconvenientes— 
"Pero... la ejecución de lo pedido en 


el exhorto o sea la entrega de la menor 
no se hizo efectiya s=sún consta en la 


[contestación del tribunal de esa ciudad 
le fecha 13 d 
to, no exi: 


le marzo de 1914 por cuan- 
iendo un tratado de recipro- 
cidad entre los tribunales de Austria 
los de la Argentina. no pudiendo funda 
mtarse en la sola promesa del jue 
argentino en concederlo en caso análo 
go. le autoridad judicial austriaca no di- 
ligenció el exhorto de referencia. 


¡La conflagración corta los 
| trámites— , 

| En este estado se produce la terrible 
conflagración europea. Inútil era pensar 
entonces en insistir o reiterar el ex 
to para su efectivo cumplimiento mi 


e 
cuando Austria se hallaba bajo un efec- 
tivo bloqueo por parte de los aliados. 


El armisticio— z 


| Pero en noviembre de 1915 cesan 
hostilidades con el armisticio. 

Los límites territoriales están. sin em- 
bargo, confundidos. Trieste situado en 
unz zona disputada por Italia y Aus 
¡no se sabía en definitiva bajo cuál dá 
dos soberanías quedaba. 


$ 


Esta iniciativa lleva en sí un es-' La 
píritu de justicia, puesto que la vel Por fin en 192, al ratifcarse el tratas 


le Versalles, Trieste quedó incospo- 


z ¡o 
da de esos empleados, inmensa ma-!rado aennitivamente a Italia. 


yoría en el personal de la adminix 
tración del Estado, está dificultada 
hoy por el encarecimiento de la vi- 
vienda y de todos los artículos de 
primera necesidad. 


Si a estos proyectos mejoradores | 


de la situación del empleado, se 
agrega la dey de alquileres, el Con- 
greso sancionandogambas cosas, ha- 


Ahora bien; decía Fini al iniciar esta 
idemanda (1921) inversamente a lo u— 
rrido con Austria con la que no existí: 
convenio de reciprocidad re los tr 
bunales de justicia con Italia; lo hay per 
el tratado de 1887 ratificudo por la ley 
No. 3983 de 29 de mayo de 1201. 


Se reinicia el pleito— 
Por ello Fini renovó en 1921 lo que 
inició en 1912. 

Y entre expedientes dilatorios llega- 
tmos al año p: do. La señora de Yini, 
* Malvina Braun, vino a ésta y no en vir- 

tud de exhortos sino por propia volun- 


brá contribuido a aliviar a una po-¡tad. 


blación numerosa y merecedora de 


| El juez intimó entonces a la señora 
i que entregase la hija al padre, pero ésta 


la atención de los poderes públicos. | intezpuso recurso de revocatoria contra 
1c0s. ty 


La iniciativa del doctor Bard que 
adelantamos por lo que ello impor- 
ta para mucha gente, ha de ser rev 
bida con general complacencia. - 


La Banda Municipal 
tocará en la S. Rural 


En la Sociedad Rural, mañana. a las. > 


Cleopatra, sinfonía, Mancinelli; 
tarello, 40. tiempo de la sinfonía < 
Mendelssohn: Las fuentes de Rom: 
| La fuente del Valle Julia en ei alb» 
Lu fuente del Tritón en la mañ: 
La fuente de Trevi en el mediodía; d) 
La fuente de Vill£ Medici en el ocaso, 
O. Respighi. 
SEGUNDA PARTE 
Polacca en'La, Cho; Rigoletto. Zit- 
ti, zitti... (coro), Verdi; Mefistófeles, 
prólogo (core), Boito. 
TERCERA PARTE 

La noche de San Juan, rapsodia su 
ca, Alfuén; Tannhaúser, marcha (coro, 
Wagner: Iris, himno al sel, Mascagn: 


FUERON SUSTRAIDOS 


5 ANILLOS 


Sal- 


b) 


¡Se busca empeñosamente a 


comercio mani- 


Tesreso | festaron al dueño que deseaban adqui- 


par de aros. Í 
jentras uno examinaba la alhaja +1 
col ñero substrajo una pequeña cajita 
conteniendo 6 anillos valuados en 330 pe- 
sos. 


Y 


Luego abandonaron el comercio, des-!.. 


la correspondiente en la co 
Se Sa cuenta al juez de instrucción de 
tor Benítez. 


sico, un gran geólogo, un gran geóme- 
tra, un gran historiador, y, por sobre 
¡todas esas cosas grandes, un gran opti- 
mista, fué Leibniz, el colosal alemán, 
; fallecido el 14 de noviembre de 1716. 
Voltaire— a él le era permitido ha- 
cerlo — gastó no pocas ironías, sáti 
* y hasta pullas directas, para comb: 
el optimiismo de Leibniz. El “Cándido” | 
Jlega 2 ofrcernos, con el doctor Pan-| 
gloss, una verdadera caricatura del om- 
nisciente sabio alemán. 
“Todo es inmejorable en el mejor de 
los mundos posibles”... ¡Cuántos polí-| 
+ ticos han hecho. suya esa divisa, cuan-+ 
do han estado en el poder! | 
| 
j 


bs provincianos— _ 
Vuelve 2. ser candidato a diputado na- 
cional el doctor A E. Mercado, aquel | 
: rrazo inolvidable. ¡ 
a el año 1911 El doctor M 
do, que ahora'es radical, acababa 
mostrar que el radicalismo y el social 
mo eran dos cosas que no tenían razó 
de ser... cuando en un movimiento aj- | 
roso, zás!, dió con su humanidad por | 
ía grande y colosal fué aquelia ro-i -P 
] 


ESTHERCITA 


Pero señor, las liebres es- 


Es una verguenza Co 
brar tina ration de lie 


dada del doctor Mercado, que en Cat: 
marca, desde entonces, se le llama: 
coloso de Rodas”. 


a 2 


Tan muy caras. Hay que 
prepararlas.... 


LA TELEFONISTA caro ror urnas 


¡ValienTe preparación! [ls 


gusfo a liebre Tenia j 


ME vaa 
y- E a) 


5 . 
/ 


|- ¡ra acumuiarse al j 


que d el juzgado su incompe- 
tencia para entender en est 
dejando sin efecto las medid: 
idas y que remitier: 


incidente 
oía 


:lo de divorci 
ise tramita en el juzgado del doctor Fi- 
gueroa. z 

Posteriormente se averiguó que la me” 
¿nor se encontraba en Trieste, pues la ma- 
idre le cribía a esa ciudad. or 
| Conviene dejar establecido que con 
¡tanto: s de pleiteo, la menor debe es- 
ta: próxima a la mayorf 
| En efecto nació en 1307. 
[cuenta en 


2 de modo que 
la actualidad 18 años cum- 


lides. 
¡El fallo ¡con apelación! — 
ji El juez doctor Varangot fallá hoy es- 
te intrincado 
tar el fondo de: 


tividad se 
presente. 
nencia de un hijo 
[cumplir la senten 
¡mente resolvió sobre 
|es muy distinto. 

| La demandada debe acatar la 
cia dictada 
ly esberar 
¡tro de las ciones legales existentes 
leon la certeza de que el juez que en él 
entiende. cumplirá con j; a y altura 
la misión que le corresponde. 

| Y en resumen no hace lugar a la re- 
Ivocatoria y recursos interpuestos contra 
Tel auto por el que intimó la entrega de 
¡is hija al padre. manteniéndolo en todas 
[sus partes y concede en relación el re- 
jenrso de apelación interpuesto en sub- 


no que se tra 
judicial que $ 
'2 tenencia, lo que 


senten- 


¡st 


iempre y cuando y 
y mamá, según el 
orden general de las cosas. 


fla menor sea n: 


| 
pS penetraron 
. €n la joyería que Anto- 
1e estublecida en la áalle Ri- 
na vez en el A O CO 
Atiende en VICO consul 
tozo TUCUMAN 1381 (de 32 
18) Venéreas, Corazón y -Est6- 
mago Electricidad Médica: Rego 
máticas. Nerviosas y Pulmona- 


Nuevo tratamiento “cientilico muy 
eficaz 


de la Plel y el Ca 


rápida y sin delor 
ta Gota MEL 
A Miiltar Es 
erénicas q: s/ 
*DIATERMIa 


EURATORIO MODELO 
E 


canas 
ZULIA R 


AMIUNTOS 
MICOS. € 


cdenrs ceseriadas Conociena 
miércoles > vlermen, de 
22 haras Marton iuoves y 
de 16 2 20 horna 


r Tulum 


“fbados 


AN 551 


e. 


e 


Y 


Sábado 14 Noviembre 1925 


Ál cu plir su condena en La Plata, 
Carlos T. Seguí será enviado a Sta. Fe 


Tiene que cumplir una con- 
dena por un hecho cometi- 
do hace 15 años 
Como lo informamos en ocasión 


Segui 


el siguiente telegrama: 


SANTA FE 1% — El juzgado del crimen a cargo del doctor Fontarro- 
s2 se ha expedido esta mañana desfavorablemente dh el pedido de pres- 
cripción de la pena impuesta a Carlós T. Seguí por heridas, daños y perjui- 
cios en la persona de Domingo Sañudo, hecho cometido hace 15 años. 


Es este un asunto que todos los 
virtud de los principios legales que 


El fiscal doctor Bayer sostuvo que ninguna disposición: legal se oponía 


a la prescripción de la pena. 


no tienen más 


la reclame  - 


ASI DICE FIRPO ACLARANDO LO QUE RECUERDA 
EL CAMPEON SOBRE EL COMBATE DE P. GROUNDS 


Las declaraciones formuladas por el 
campeón mundial Jack Dempsey sobre 
los motivos que lo impulsaron a pelear 
en la forma salvajerque lo hizo, frente 
a Luis Angel Firpo, que hizo conocer 

ñ mación telegráfica, eran sin 

pues presentaban 

un aspecto no conocido hasta ahora del 
sensacional match de Polo Grounds. 


cuartel en que lo hizo. 

Esta entrevistamos a Firpo 
para que, respondiera a las declaracio- 
nes del campeón, que lo presentaba ca- 
rente de la más elemental cortesía. 

—Solo motivos de reclame, pueden 
haber movido a Dempsey a hacer esas 

laraciones, dice Firpo. Sobra para 

mprender que eso es así, el hecho de 
que hasta ahora no se referido a 
una incidencia que parece, tan impor- 
tante. 

Recuerdo perfectamente que cuando 


Las declaraciones de Dempsey! * 


El juez se expidió desfavo- 
rablemente al pedido de 
el acusado 


de la evasión y captura de Carlos. 'T. 


miembros del foro siguen de cerca en 
le dan importancia. 


que un motivo: 


subimos al ring, nos estrechamos las 
manos. Poco después, posamos para los 
fotógrafos. El corazón de Dempsey pal- 
pitaba con rapidez y su respiración no 
era normal. me llamó la atención 
Pues denunciaba un estado de nervio- 


| 


mi adversario. Tal vez — quiero dar 
alguna veracidad a laz declaraciones 
del campeón — los fotógrafos, habrán 
dicho “shake - hands”, cosa que yo no 
oí. Fué entonces cuando Dempsey me 


| 
| 
| 
| 
| 


hos con gl propósito de 
| dar nuevos temas de comentario a los 
cronistas yanquis. 


La incidencia entre 


sidad, que -yo no había sospechado en | 


| 


] 


Pág. 3 


Esta chica bataclana tiene una ventaja en verano: andar fresca. be 
¿Cuándo nos decidiremos a lanzarnos a la calle, hombres y mujeres, 
con trajes de baño, como ocurre en Estados Unidos y» Alemania? 


Los pesimistas van teniendo razón. 
El verano se nos presenta terrible, 
con unas vísperas infernales, dis- 
puestas a achicharrarnos antes de lo 
dispuesto en el calendario. Hoy, a 
las 14.10 el termómetro señaló una ; 
temperatura inquietante: 30.2 gra-. | 


dos a la sombra, registrada en el 
Observatorio Meteorológico de Villa 
Ortúzar. U 

Es conveniente ir poniendo el cuer- 
po en remojo, pues el calor parece 
dispuesto a mantenerse fieramente. 


1 
j 


. en el ring y que ese g*sto hostil lo in- | tomó la mano que yo retiré luego del | A 
4 dignó de tal manera, que lo llevó a pe- | fogonazo de los fotógrafos. Eso habrá a 
> lear en la forma violentísima y sin ¿ sido todo. 


Por lo demás, he sabido que siem- 
pre ha hablado Dempsey con simpatía 
respecto a mí. Hace un año, estando 
yo en Nueva York recibí una invita- 


LA CONVENCIÓN CONSERVADORA 


ATACO DURAMENTE AL DR. ALVEAR 


TAMBIEN MERECIO ACERBAS CENS 
TUACION DEL DIPUTADO Dr. SANC| 


Se abrió la convención conserva- 
dora con 146 delegados que repre- 
sentan a 73 partidos de la provincia. 
Presidió el doctor G o, quien al 
declarar abierta la sesión analizó la 
situación de Buenos Aires en sus di- 


versos aspectos, particularizándose 
con las finanzas. Consideró después 
los padrones y al referirse a los cien 
mil inscriptos que están de más, di- 
jo que eran fraudulentos. Calificó al 
gobernador y a sus ministros de de- 
Positarios inficles y terminó precom. 
zando la abstención. 

Habla en juida el doctor Rodolfo 
Moreno, quier”durante una hora fus- 
tigó al gobierno de la provincia y 
acusó a los altos funciona: del 
gobierno de malversación de cauda- 
les públicos, agregando que deberían 
estar cn la cárcel, 

Pide la palabra el doctor Sánchez 
Sorondo y se manifiesta en contra de 
los dos anteriores que proclamaron 


la abstención agregando que ello era 
un síntoma de un suicidio próximo. 
A esta altura fué violentamente in- 
terrumpido y un delegado le gritó: 
"Desde 1918, ¿cuántas veces ha vo- 
tado usted en la provincia?” 
Habló después el doctor Osos 
quien sostuvo la misma tesis de Sán 
chez Sorondo, de concurrencia a las 
elecciones. En seguida el delegado de 


RAS LA AC- 
EZ SORONDO 


Almirante Brown atacó rudamente al 
doctor Sánchez Sorondo, produción- 
dose otro gran tumulto entre gritos 
de los amigos y de los adversarios 
del aludido, 

Habló después el señor 
quien dijo que en esta 
sobraban palabras y faltaban ideas: 
que eran éstas las que hacían falta 
y no aquéllas. 

Pide la palabra pl diputado AMre- 
do Rgdríguez y expresa que una elec- 
ción se gana con plata y que ante 
el temor de un fracaso nadie iba a 
dar dinero, que por eso era parti- 
dario de la abstención. 

Con esta interrupción se produjo 
un gran tumulto. Se escucharon gri- 
tos de todo orden y muchos le gri- 
taron al doctor Sánchez Sorondo que 
no contestara. Per él se adelantá en 
el proscenio y dijo que si no había - 
votado, era porque el partido lo ha- 
bía tenido en los dias de elección 
ocupado en vigilar el acto recorrien- 
do todo el territorio de la República. 

Después de unas cuantas palabras 
del doctor Uributu, el doctor Sán- 
chez Elía produjó sensación, decla- - 
rando que el présidente Alvear le 
aseguró personal: te a él que las 
elecciones no podían hacerse si no 
garantizadas por la Intervención, y 
agregó expresiones de una dureza te- 
rrible, casi de carácter personal, en 
contra del doctor Alvear. E 


El partido decidió abst enerse en las elecciones 


A última hora se votó la abstención del partido, por gran mayoría de 
votos. Momentos antes, en un expresivo discurso, el doctor Rodolfo Mo- 
reno (hijo). anunció que el partido Conservador eoncurrirá a las próximas 
elecciones de diputados nacionales con lista completa. 

=== "===> 


UN CHICO, VENDEDOR DE “CRITICA” 


Rumía, 


La valiente actitud del ca- 

nillita es elogiosamente co- 

mentada "y será premiado 
con una medalla 


(De nuestro corresponsal) 


Ayudado por un perro, lo- 

gró que una menor de 15 

años no se ahogara en el río 
frente a Rosario 


SANTA FE, 14. — En las últimas horas de la tarde de ayer en 


la zona portuaria ha ocurrido el siguiente caso: Una niña de 15 añer > 


llamada Amélia Moreno, decidió poner fin a sus días arrojándose al 
agua en las proximidades del puerto de cabotaje, no logrando cumplir 
sus propósitos debido a la pronta intervención de un chico de 


falla alertar lab 


ao. 


la a li o a 


O 


| 
A 
i 


13 años. 


Racing y Estudiantes 


El campeón de la Asociación Amateurs, 
solicita los puntos del match que 
Estudiantes se niega a disputar 
por competencia 

En nuestras ediciones anteriores he- 
mos publicado la nóta con que Estu- 
diantes anuncia que no se presentará a 
disputar el match de mañana contra Ra- 
cing, por la Copa de Competencia, adu- 
ciendo razones de dignidad. 

Racing, esta tarde mismo, ha enviado 
una nota a la Asociación Amateurs, cuyo 
texto transcribimos, solicitando se le 
acuerden los puntos reglamentarios de 
ese match, que Estudiantes, como pue- 
de verse, no niega, sino que anticipa 
que los cede al club campeón. 

La nota en cuestión dica así: 

Señor Presidente de.'la. Asociación 
Amateurs, doctor Adrián Beccar Varela. 
— Presente: 

No habiéndose recibido hasta este mo- 
mento la nota citación reglamentaria del 
Club atlético Estudiantes para la dis- 
puta de los matchs por la Copa Compe- 
tencia de los primeros teams y reserva 
de primera, me dirijo al señor Presidente 
a efecto de anular la petición de refe- 
rees que este Club ha hecho, solicitando 
5 la vez la devolución del importe obla- 

o. 

En cuanto a la realización de 


los 
matchs de referencia, este Club, por pri- 
mera vez en su vida deportiva, se acoge 
a las disposiciones expresamente conte- 
nidas en el Reglamento de nuestra Aso- 
ciación y pide se le adjudiquen los res- 
pectivos puntos. 

Esta actitud la asume el Racing Club, 
porque con el Club Estudiantes de 1925 


' no le liga ninsura vinculación que no 


sea la del fixture oficial y porque sos- 
pecha los móviles que han determinado 
el incumplimiento del artículo reglamen- 
tario que impone la citación. 

Sirvan estas breves palabras para fun- 
damentar las razones por las cuales el 
Racing, que jamás ha hecho cuestión de 
Reglamentos en la disputa de partidos. 
solicita ahora,rprecisamente, la aplica- 
ción de los mismos. Saluda al señor Pre- 
sidente muy atentamente. — Fdo: Grop- 
pos Pedro 3. Molinari. secretario. 


El “Buenos Aires” lle- 
gó a Rio de Janeiro 


Cumpliendo las instrucciones recibidas 
del ministerio de Marina, el crucero Bue- 
hos Aires que comanda el capitán de fra- 
gata Américo Giucati, ha fondeado es 
Río de Janeiro, como así lo ha comuni- 
cado. 


La estadía de ese buque de guerra en 
la capital carioca se prolongará mientras 
duren los festejos del 340. aniversario de 
la proclamación de la República en el 
Brasil. 


——— LA _—— 
CHATA EMBESTIDA 
POR UN TRANVIA 
Resultó herido el conductor 


En la intersección de las calles Salc=- 
do y Boeúo, una chata que conducía An- 


tonio Cernadas fué embestida por un;¡ 


tranvía de la línea 55 a cargo del moto. 
rista Salvador Papalargo. A consecuen. 
cia Gel choque, el carrero fué despedido 
del pescante y al golpear contra el pa- 
vimento se produjo heridas que le fue- 
ron curadas en la estación sanitaria de 
Nueva Pompeya. 

El motorista está detenido en la comi- 
saría 36. Se instruye el sumario de es- 
tilo. El accidente ocurrió esta mañana 
a las 5.30. - 


Balneario 


HOY SE INAUGURA 


EL SKATINC 


COMPLETAMENTE RENOVADO Y ARREGLADO 


Por su profesor 


El hecho oourrió hoy en Córdoba 


CORDOBA 14. — En la escuela 
f | de comercio para estudiantes de 
| segundo año que cursan para pe- 

ritos mercantiles, Francisco Cubas 
| al responder en clase a un compa- 
i 


ñero, el profesor José Macedo le 
¿ | ordenó que saliera de la clase. 
j Al preguntar aquél porqué lo to- 
mó de los brazos arrojándolo so- 
bre los bancos. 
Al levantarse Cubas, con 
acción correspondiente fué trom- 
| peado por el profesor yendo a caer 
sobre el pizarrón. La Federación 
Universitaria pedirá justicia al mi- 
nisiro de gobierno. 


la re- 


¡Estudiante golpeado ¡ 


OBRERO APRETADO POR 
- UN ASCENSOR 


SU ESTADO NO REVISTE GRAVEDAD 
Er una casa de la calle Lavalle 730. 
ocurrió esta mañana un accidente, del 


que resultó víctima el peón de e 


ma, Adán Centeno. 19 
años, solter: 

Siendo más o menos 
nombrado hacia fu: 


argentino, 


tente peligrosa, 

Inmediatament: > 
finca comunicaron €: la policía, 
y éste. a su vez solicitó la coopera- 
ción de jos bomberos para uwxiliar a 
Centeno. Acudió en el acto una dotación 
y tras grandes esfuerzos se pudo ex- 
tiaer el cuerpo del accidentado. Condu- 
cido al hospital Fernández. sec compro- 
bó que tenía contusiones en el brazo 
izquierdo y fractura de la pierna del 
mismo lado. Del citado nosocomio, nos 
informan que su estado no reviste gru- 
Y vedad, 


muerte segura. 


ket ball se realizará 
en la cancha del Club | 
Universitario 


su trabajo al sostén de la madre. 


llamado Dionisio Burzos, que. valiéndose de un perro y una canoa. eon 


presunta ahozada debatíase y mien- 


Poco más tarde intervino la subpreícetara instruygado un sume- 
rio. Burgos es un chico pobre y vendedor de CRÍTICA. que ayuda ectr 
| ; por euya causa y en mérito a su aeción 
proyéctase entregar en la subprefcetura una medalla por su valiente 
acción. Constituye este hecho el comentario del día. 


Por inconvenientes surgidos a último 
momento, el encrentro final de basket- 
ball, correspondiente al campeonato de 
segunda categoría organizado per la Fe- 
deración Argetnina y que entre los equi- 
pos de Independiente e Hirdú debía di. 


putarse en la cancha de la Asociación 
Cristiana de Jóvenes, a las 9 y 30 horas 
de mañana, se llevará a efecto en la can- 
cha del Club Univ. o. 


Corrientes 327, a las misma hora. 


situada en 


i 
1 
| cencia política 


1 
(De nuestro corresponsal) 
SAN FRANCISCO, 11. — Entrevisté 
¡hoy, en nombre de CRITICA, al doctcs 
j Fernando V. García Montaño, abogado de 
Ha Alunicipalidad, que se encuentra dete- 
nido en esta comisaría, como consecuen- 
¿ cia del incidente sangriento que tuvo cu: 
¡el señor Ranulfo de la Colina dirigente 
de la oposición. A 
El doctor Montaño accedió inmediata- 
mente a relatarme el hecho que ocasionó 
[ta muerte de la Colina. Á 
—Por intermedio de algunos amigos — 
me dijo — logré enterarme de ciertas pu- 
labras que de la Colina pronunció la otra 
aoche en un mitin político. 
Anoche — agregó — salí de mi estu- 
dío para dar un paseo en compañía de mi 
iso, el doctor Estivil Con él me ei- 
rigía más tarde al Plaza Hotel, pero dis- 
tinguiendo a de la Colina. que se encon- 
traba sentado en el Club Social, me acer- 
qué a él para pedirle explicaciones so- 
bre aquellas palabras pronunciadas. 
Y e — lo interpelé — ¿Qué diio 
asted de mí en la manifestación «e - 
1 
1 


atra noche?” 
De la Colina me contestó en seguida, al- 
¿30 que no entendí por la forma en que 
lo hizo, y echándose hacia atrás, sacó el 
¡revólver con intención de hacer fuego. 

Yo — continuó el Dr. Montaño — pre-¡ 
cediendo más rápidamente que él, saqué 
+1 mío y disparé. 

Cuando terminó de decir esto mi repor- 
reado, le manifesté que en el parte po- 
ticial se asegura que la víctima no le- 
aba armas. Entonces el Dr. Montaño se 

detuvo un momento y luezo sugirió que sel 

> está elaborando un complot «ntre sus| 
¿nemizos políticos y la polícfa: con ob- 
to de hacerlo aparecer ante la opinión 
pública y ante la justicia del crimen, co- 
| o un alevoso criminal. 


¡“Cherchez la femme”... .— 


SAN FRANCISCO, 14. — En el inci- 
dente que apasiona en estos momentos a 
San Francisco, aparece ahora una niña 
de por medio. Dícese, en efecto, que la 
causa de ese tráyxico incidente tiene su 


Municipal 


| 


¡ Colina ha producido una gran eferves- 


El acto del 


origen en la desaparición de una niña d 
la localidad, desaparición que se atribuy 
Al actor del hecho relatado. 

Durante la propaganda de la lucha cu- 
munal, De la Colina. orador de la fra: 
ción contraria a Montaño, recordó en fo: 
na velada, en uno de sus discursos ca 
lMejeros ,el asunto de la menor. 

ser que De la Celina manifest 
Que se debía estar prevenido contra aque: 
llas personas que asolaban los hogar-s 
Para satisfacer apetitos carnales. | 

Los amigos políticos del Dr. García 
Montaño vieron.en tales palabras una 
alusión directa a éste y así se lo comu- 
Nicaron. 

El doctor Montaño llegó a las 19.30 más 
o menos al local del club y pidió expli- 
caciones a de la Colina, que se hallala 
sentado en la puerta con algunas otras| 
personas. i 

De la Colina se levanté y respondiendo 
a la increpación, dijo: 

—iNo me insulte, doctor: 
que el incidente! 

Dichas estas palabras media 
vuelta y quiso irse, pero en ese mo-| 
mento sonó un tiro y cayó herido mo» 
talmente. 

La bala, que penetró en la región del 
temporal ocasionó el deceso. : 


Fué imponente el sepelio— | 

SAN FRANCISCO, 14. — Ayer a las! 
15 se efectuó el sepelio de los restos de| 
De la Colina. Fué el más imponente que| 
se recuerda en lz ciudad. Cuatrocien- | 
tos carruajes seguían el féretro, eva. | 
do a pulso hasta la catedral. Todo el 
comercio cerró las puertas en señal de| 


i 


] 
no provo-; 


dió 


A las 9 y 40 aterrizó en Pinto, 
provincia Santiago del Estero, 
el aviador Bosch 


(De nuestro corresponsal) 


RAFAELA, 14. — Esta madrugada, a las 4, el piloto Bosch 


levantó vuelo rumbo a Santiagc del 
viaje hasta Tueumá 
El aviador p: 


nsa llegar esta 


donde le espera Hilicoat. 
(De nuestro corresponsal; 


El vuelo se reanudará mañana tempran 


SANTIAGO DEL TF E 


gar auna gran demostración de pesar de 


| gue de 


Las autorídades policiales de la sec- 
ción 22%a. tratan de establecer un hecho 
que hasta este momento se presenta ro- 
deado de misterio. Según las averigua- 
ciones practicadas, hoy fué hallado muer- 
to Carlos Falviano. italiano, de 43 años 
le edad, que ocupaba un altillo en la 
casa de la calle Leandro N. Alem 645. 
Enterada la policía de lo ocurrido, con- 
Currió de inmediato a la finca de refe- 
rencia, comprobando que Falviano te- 
nía una herida de bala en el ojo derecho. 

Én la casa nada saben. ni han oído 
¿detonación alguna, de modo que no ha 
habido testigos en el hecho que nos 
ocupa. E 

La policía dice que es un suicidio, 
pero las circunstancias que rodean el 


sepelio de la victima dió lu- 
correligionarios 

duelo. Debido a la excitación de los 
jcimos, la policía hizo un gran desplie- 

fuerzas e impidió come preven- 

ción un acto de propaganda polít 


que debían realizar “hoy los socialistas 
además el mitin de la frac- 


UN HOMBRE FUE HALLADO 
| MUERTO EN SU HABITACION 


El hecho aparece rodeado de misterio y la policía procura 
esclarecerlo 


. ¡lá cual losró llegar hasta donde la ha 
match final de bas-':1a<'« animal la tna a Tote aquel loeró subirla salvándola de uma 
[ 


E PRESENTA UNA HERIDA DE BALA EN UN OJO 
¡Las bayonetas asegurarán el orden en la 
= agitada ciudad de Sán Fráncisco. 


: El incidente donde halló la muerte De la 


r que bien pudo 
sido víctima de un aten- 
Y al. En el altillo que ocupaba 
la víctima no han encontrado cartas 
ni documentos que pudieran orientar las 
diligencias iniciadas al efecto. 

Se ignora si Falviano tiene familia en 
el país. 

La investigación ha de 
ta obtener el completo 
de suceso. 
aurarse demasiado emitir 
de comprobarse si en rea- 
ata de un suicidio o si es-un 
atentado criminal. 

Se ha dado cuenta del hecho al juez 
de iastrne: 


ctuarse has 
ecimiento 


guerista” y el acto público de 
los partidarios del doctor Carra Ra 
nufo. 


El sumario— 


SaN FRANCISCO, 14. — Los comer 
ciantes de ésta y los correligionarios de 
De la Colina solicitaron que actuara 
como acusador privado el doctor Ro- 
dolfo Moreno (h.). La viuda nombró 


hoy patrocinante de la acusación al 
doctor Juan Cornejo. 


lisparó un balazo contra el periodista 

“dore. Entre varios-sujetos hubo un 

ran tiroteo, sin que se registre ningu- 
| a desgracta personal. 


Dtros detalles del suceso ocu- 


. 
rrido en San Francisco— 
CORDOBA. 14. — Se xabe como ocurrió 
la tragedia de San Frarcisco donde per- 
EE la vida peazo de la e a 
e ía Monta- | do por el doctor Fernando García Monta- 
A A A A políticos motivaron el inci- 
dor Moyano Escalera y al señor Carlos ¡úente. Ambos militan en bandos opuestos 
Ernesto Deheza, ambos vinculados por!Y la lucha municipal na sido muy enco- 
lazos de parentesco al heridor. nada. 
Crimen doctor D. Díaz, para hacerse |trase mezciala una señorita que abando- 
cargo del sumario iniciado por el juez ¡M6 su hogar, manifestanio el orador cuá: 
letrado Armando Vicimi El acusador 'sería la suerte de muchos hogares ind> 
privado lo recusó, pero el juez sin acep- 


La víctima sacó a relucir en ur] Dos 
an Francisco el juez de!l;¡discurso, asuntos íntimos donde encuén-)cinco s 


“Permítame una palabr 

A lo que respondió aquél: 

“Yo no hablo con tipos de su calaña” Y 
2chó mano al revólver en actitud decidida. 
Sarcía Montaño dió un salto atrás y sa- 
cando el suyo hizo fuego. E 

El proyectil penetró por detrás de lz 
oreja derecha con orificio de salida por 
el parietal izquierdo, cayendo el herido 
con el revólver en la mano 

García es abogado de la municipalidad 
y del Banco de Córdoba. ambos demócra- 
tas. militando en distintas filas comu- 
natos 


2s después desde un anternivil 
tos hacian disparos de revólver 


|diciendo que venzarían al muerto. com- 


tra un conocido comerciante a quien e 
dispararon dos tiros sin dar en el blanco 


fensos ante el triunfo de la lista apoyada . .. 
tar laz causal de inhibición pasó el im-!por García. * ¡Envío de fuerzas policiales a 


lente al juez que corresponde en 
cuarta nominación, doctor Vexenat,!y encontrándose sentado en la vereda del» 
quien deberá resolverlo y entre tamt0¡Ciub Social, descendió de su automóvil 
se apartó del conocimiento totai de la ¡de la Colina, García se puso de pie, di- 
causa. ñ 1 ciéndole: 

Habo varios peleas— 

SAN FRANCISCO, 14. — Después de 
los sucesos ocurridos en ésta, la pobla- 
ción se encuentra excitadísima. 

Dos sujetos se trabaron en riña cu- 
chillo en mano. El procurador Ferreyra 


¿ El Alma 


Estero, de donde proseguirá 


tarde a la capital provincial 


INRANNAAANA NENA ANUN ARAAAIA SS 


OEA 


Lo supo éste al llesar a San Francisc»] 


EL LIBRO DEL DIA 
enel Pozo 


: POR 
VICTOR JUAN GUILLOT 


Un volúmen de narraciones 
fantásticas y dramáticas de 
grande originalidad y pro- 
: funda belleza 


Librería BALDER MOEN Florida 431 


NAAA ENANA 


San Francisco— 

CORDOBA. 17. — La lucha continúa 
siendo enconada. De ésta” se han enviado 
soldados del escuadrón Je seguridad. 
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Se encuentra 
en Bs. Aires 


Joao de Talma es un distin- 


guido periodista brasileño, | 


que nos habla del teatro de su 
país 


Sábado 14 Noviembre 1925 


¡Tutankamon era casi un niño:la muer-En un solo parto, la 


| ¿Fué el joven monarca elimi-¡; 
“nado del trono por el veneno] 
_ hace tantos años? i 
Í_ Después de más de un año de inte-; 
[purscn y aprovechándose el invierno; 
que se inicia, que para los europeos, hace 
“la temperatura tolerable en Egipto, han 


SUS IMPRESIONES 


[Vuelto a reanudarse los trabajos en 
' tumba deTutansamoón cuyo  descubri- 


Tesde hace poco tiempo, es nuestro! miento por lord Carnavon y el profesor 
huésped un joven periodista brasileño de; Howard Carter conmovieron la atención 


larga feja de servicios en la crítica teu- 
tral de su país, el señor Joao de Talma. 

Le encontramos en el foyer del* Liceo. 
Nos lo presenta Benjamín de Garay, el 
traductor al portugués de varias obras 
argentinas. Joao de Talma habla casi co- 
irectamente el castellano. 

Esta circunstancia nos invita a interro- 
zarlo acerca de nuestras cosas teatrales. 

—Perdonen ustedes — nos dice — Nada 
debo decir aún sobre el teatro de ustedes. 
Gracias a Garay vengo observando a au- 
tores, obres e intérpretes y como quie: 
que considero que han realizado una be- 
lla labor, pienso que debo juzgarlos no 
como a obreros incipientes, sino como a 
artífices de una obra que está en marcha 
desde hace treinta años casi Están us- 
tedes puede decirse, en donde está cl 


del mundo. 
Las noticias que hoy llegan de. esta 


¡mueva fase del descubrimiento pasan 
H per plano de la actualidad mundial. 
| rénuevan hoy los minutos de emoció: 
| con que todo el mundo asistía, a tra 

| del relato del cable, a las peripecias del 
| descubrimiento de una tumba de hace 
¡ 3500 años, conservada milasrosamente in- 
tacta y revelando, contra el precedenie 
de las demás tumbas reales egipcias que 
fueron violadas por los ladrones, rda- 
í deras maravillas de arte y teso se 
i parecían arrancados a una descripción 
oriental. 


Los primeros trabajos en la 
tumba— i 


Cuando Carter, obtuvo su sonado triun- 
| fo descubriendo la tumba en el el sitio 


Los sabios han deducido la | 
edad del faraón por los pies | 


El cadáver del gran rey vále 
¡más que la estupenda fortuna 
de Henry Ford 


dado a 


: tajó ños!... señ 
el co E lo amortajó en oro a los 16 años!.. señora de Estrella ha 


luz 35 niños 


LOS 20 VARONES Y LAS 15 MUJERES NACIERON 


MUE 


RTOS 


Hay que vivir para ver, señores. Lo ¡to, cuya traducción en guariísmos resulta 


que no se cree hoy, no hay más re- 
medio que creerlo mañana; ei transcur- 
so de los dins enseña cosas extraordina- 


| 


rías. que la imaginación más tropical 
nunca lograría predecir. Es que la na- 
turaleza, “en sí mismo, es incomparable 
mente extrao dinaria, y la armonía de 
sus manifestapiones, qugses la regla, a 
veces viene Ai ser alterada por hechos 
anormales, que constituyen la excep- 
ción confirmadora de aquélla. 


En ginecología, los “fenómenos” son 
más o menos frecuentes. Dar a luz dos 
o tres niños, no es cosa que ya asombre, 
si bien el lance siempre es objeto de los 
salados cofientarios de los vécinos. Tres 
hijos de una vez es mucho, sín duda, 
pero entra dentro de lo concebible. Pero, 
¿quién piensa, sin un escalofrío de es- 
trefhecimiento, en la posibilidad de un 
parto de siete o diez nenes? ¡Imposible! 

Sin _embargo.. Sin embargo, 


impresionante. 

La privilegiada señora de Estrella só- 
lo sintió los sintomas del embarazo dos 
meses antes del alumbramiento. 

—¿Será varón?, decíale a su esposo. 
¿No ves qué abultado está? 


—Quién sabe... 

Y razón tenía el señor Estrella en sus 
¡dudas. No era varón; ¡eran 20 varones 
más 15 mujeres! 


Los 25 niños nacieron muertos, me- 
dían de diez a doce centímetros y las 
diversas partes del cuerpo estaban bien 
proporcionadas. Todos muertos... ¡Lás- 
tima de esfuerzo, en verdad! A las fe- 
ministas llamará la atención, probable- 
mente, la tendencia línista del 
“fenómeno”, que ofrece varones y mu- 
jeres en la proporción de 4 a 3. ¿Por 
qué esa parcialidad injustificada? 


Es S doña | La gente pensará, con toda razón, en 
Francisca Orega de Estrella — natural |los sufrimientos inauditos de doña Fran- 
de la ciutlad de Altar, Sonora (Méjico), | cisca Oreza de Estrella; pero la gente, 


Í 
l 


en que él sospechaba en que estaba, lejos 
de la sepultura habitual de los demás fa- 
raones, todos los sabios esiptólogos reco- 
nocieron un triunfo de primera Cc: 
Efectivamente, Carter sostenía que ¡ 
nes especialísimas debierca tener 

nes enterraron a Tutankamon para darle! 
una tumba, lejos de los demás, completa- + 


El sarcófago en el sepulcro de Tutankhamón, donde se están haciendo 
maravillosos descubrimientos 


— acaba de demostrar a todo el mudo 
que no es imposible tener diez eriaturas 
de una sola vez. ¡Y no es imposible por- 
que ella ha dado 35 en un parto! 

Es algo piramidal. Treinta y cinco 
niños, de los cuales 20 varones y 15 mu- 
jeres, en un solo alumbramiento. El ca- 
so no tiene precedente en los anales de 


la pesar de su lógica, se eguivocaría. 
i Pues la señora de Estrella tuvo un parto 
feliz, y durante el embarazo no expe- 
rimentó nada anormal. Lo ánico anor- 
mal parece ser el número de niños... 
¡Saludemos a la ciudad de Áltar! Ca- 
da comarca en la tierra tiene un rasgo 
prominente: y al lado del ombú pampea- 


- [mente inaccesible a los ladrones. “Pro-i 
i bablemente, decía Howarl Carter, la tum- 
| ba de este rey que falta debe estar rod: 
de por un lujo y un despliegue de riquz 
zas jamás visto en la historia de todas| 

¡las tumbas reales”. 


¡el descubrimiento de la antecá: 


| tumba, compuesta por dos ciones. 
una de las cuales, no obstante, había sido 
profanada por ladrones *ace más de dos 


mil años. La otra, estaba intacía 
En el interior, custodiado por dos mag-! 


Tutankkamon 


€ 
antropomorfo, que significa cortado de 
modo tal que sus líneas imitan un cuerpo 


| 


J. Reis Perdigao (Joao de Talma) 
periodista y crítico teatral brasileño, 
que es nuestro huésped 


teatro francés después de siete siglos de 
esfuerzos. Los dos actos de la obra que 
está representando la señora Pagano 
(“Nataclía”) me obliga a expresarme así. 
Pienso escribir sobre este tema y sobre 
la situación del teatro en mi país. 


—¿La señora Pagano? Si no estuviese 
impresionado vaypor/ la naturalidad, la 
ebcantadora naturalidad ton que habla 
'y se mueve en la escena; bastaria el hecho 
de represeniar una obra de osada tenden- 
cia, como “Natach: 
me en su fav Siempre he pensado yo 
que, si los empresarios y directores de 
compañías tuvieran la cultura, el talen- 
tc, y la preocupación de hacer algo útil, 
como la señora Pagano, el teatro de todos 
los países no pasarían por erisis de pobre: 
zas. Es que se necesita no solamente ta. 
lento, sino también la fuerza de voluntad 
suficiente para desapegarse un poco de 
la boletería. Con factores así, no me ex- 
traña, pues, que el teatro argentino esté 
donde está y cómo está. Y aquí, permí- 
tame una frase criolla “¡Otra cosa es con 
guitarra!” Pero, ya hemos de hablar de 


', para impresionar- | 


[ humano. 


El triple ataúd y la maravilla 
de oro— 


Reanudados los trabajos se ha consta-! 
tado que el ataúd era triple, vale decir 
| que eran tres ataúdes, uno dentro de; 
otro. Todos están laminados de oro) por 
dentro, y esculpidos por fuera. 
1 Sólo ayer, nos dice el cable, levantando ; 
Ma tapa del tercer ateúl, trabajo que ha 
sido extremadamente dificultoso pues la 
resinz econ que forra el ataúd — ha 
i descubiesto el cadáver mismo de Tutan- 
¡khamon. Lo primero que ha sido puesto 
¡a la Juz, quitándole parte de las cien va- 
iras de finísimo lino con que cubre a la 
|momia... han sido los pies. B 
Los reales pies de Tutankhamon, según 
llos médicos peritos, denotar que su due- 
¡ño sólo tenía 16 años en el momento de 
morir. Los médicos confirman lo que di- 
jeron"ya los historiadores: que el famoso 
"Tutankhamon no había podido pasar de 
los 17 años de edad, cuando misteriosa- 
mente fué eliminado de la vida y del trono 
| real de Esipto. 
1 


Ñ “O Impgreial*, que mereció una franca 
acogida. 

A fines de 1922 abandonó “O Impar- 
I cial”, que fué adquirido por el gobier- 


estas cosas. Va a empezar el tercer acta; no del país, y pasó a desempeñar el car- 
y me interesa saber cómo el señor Mook | go de secretario de redacción dol diar 
resuelve el conflicto. vespertino “A Nacao”, direc: 
Y pasamos a la sala. competía al distinguido es 
Garay, después, nos pone al corrient» , Mañricio de Lacerda. continuando, em- 
de la simpática personalidad de Joa0;¡ pero, con la sección teatral, hasta el es- 
de Taima. Se trata de un hombre jo-¡ tallido de la revolución de San Pablo, el 
ven, intelizente, que desdeñando los ha- [5 de julio del año anterior. Clausurado 
lazos de la brillante situación que man-| el diario por la policía. y.preso el doc- 
tenía en la riente y luminosa capitalltor Lacerda, Joao Ce Talma logró es- 
carioca, se ianza a los azares contra- | capar a las garras pcliciales y unirse a¡ 
dictorios de una rebciión que aun con- | los revolucionarios, en cuyas filas hizo; 
su prodigiosa patria.  -. , ¡toda la campaña en aquel estado y =n; 
que sus inclinaciones le han le- 
vado siempre al comentario teatral, nos 
dice Garay. Yo le cenoci en la redacción 
del matutino “O Imparcial”, diario opo- |-por el popular comediógrafo, señor Os- | 
sitor al actual régimen político del Bra-| valdo Vianna (que aquí estuvo al frente 
sil Desarrollaba allí sus actividades en|de la Compañía Brasileña “Abigail; 
pro de los intereses obreros y dirigiendo | Maia”), para que establezca en esta co-¡ 
Ja crítica teatral del mismo diario, en la; pital la sucursal del diario “Sao Paulo! 
que iniciara úna campaña de franca! Jornal”, que en estos días aparecerá en; 
hostilidad contra toda tendencia teatral la' capital paulista, bajo la dirección d 
que no consultara una preocupación de mencionado comediógrafo. 
arte o de pensamiento. Joao de Talma ha comenzado a tra: 
'Talma, en compañía de los escritores | ducir algunas obras del teatro argen- 
Pablo 2oreno y Pablo Geraldino, creó | tino. 
el primer suplemento de un diario, enj Nuestros autores van a deber a este 
el Brasil: el suplemento dominical de? gentil huésped no pocos bellos servicios. ¡ 
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TALLER 


Taiankhamón, casi un niño— 


El público se sorprenderá de que Tu-| “ios món. terrible y vengativo, por Atón, ¡ 


tankhamca. un nombre que ha estado en 
todos los labios y al que, fundadament< 
se le suponía un poder ilimitado, fuera 
O. Los historiadores no encontra- 
ban nada de su vida y de sus hechos, ape- 
has si su nombre en las “cartu 
les. Tutankhamon, durante muchos años 
fué un enigma para los historiadores 
como era su cadáser desaparecido para 
tos arqueólogos. 

con ia ayuda de unos y otros, se 
juz sobre un terrible drama, políti- 
hace 3509 años: Tutankhamon era 
un niño, un muñeco en manos de fuerzas 
poderosas. 

Ya veremos el porqué muerto o asesi- 
nado, que es lo más probable, este faraón 
riño y sin importancia, ha merecido ho- 
nores que no los, tuvieron, para su tumba 
los más grandes faraones conquistadores 
de la Siria, de la Mesopotamia y de la 
Etiopía. 


El rey-muñeco, y el gran rey 

Tutankhamon sucedió al más grande 
Ge los faraones de Egipto; a Akhnaton, su 
susgro. El niño, desde temprana edad co- 
mo era costumbre en las familias reales 
se había casado con la hija de Akhnaton. 
Tuta on era, probablemente, um jo- 
stócrata a quien tan excepciona! 
'onio daba posibilidades insosp=- 


Vo debe olvidarse un hecho fundamen- 
Akhnator. el gran faraón, fué el 


al a destruir el culio 
imon y de sus sacerdotes, 
s de años, tradicional en una 
casta de sacerdotes y en tantas dinastías 


finita, de igualdad y justicia humanas 
Su culto se simboliza por el Sol. El viejo 


personificación del Disco Solar. mo- 
rnumentos de tiempos de Akhnaton nos 
mostraron a Atom, Disco Solar, enviande 
a la tierra por rayos que terminan en 
lazos de amor. fecundidad y paz. 

Su delirio sublime no duró. El pobre 
diablo que sucedía al gigante se llamaba 
Tutanhaton. Pero era ya Instrumento 
de las dos castas reaccionarias contra ia 
reforma social: los sacerdotes y los mili- 


la ginecología, y será motivo, sin duda, | no y del cerro uruguayo, Altar levanta 
de las investigaciones más interesantes. | a su magnífica señora de Estrella, ejem- 
Es un “fenómeno” prodigioso jamás vis- j plo de madre fecunda y feliz! 


Fiesta en la escuela Se efectuaron dos ope- 
Rafael Herrera Vegas! raciones financieras 


tares. Al poco tiempo, manejado por estos. 
abandona la capital de Akhnaton, dedica- 
da a Atón-Sol y restablece el culto tradi- 
cional. Se rebautiza en Amón; Tutanhk- 
Atón se convierte en Tutankhamon. 


El por qué del homenaje sun- 
tuoso— 


| Queda explicado ahora porqué esas dos 

[castas que a través de los sislos repiten 
la historia de siempre y encarnan la reac- 
ción “agasajan” a Tutankhamon muerto. 
Le llevan a ura tumba masnífica, inex- 
pusnable; le rodean de todas sus riquezas 
fantásticas para que su “doble” pueúa 
vagar por su mansión funeraria encon- 
trando todas las riquezas de su vida: sus 
armas, sus carros de guerra, sus “toilet- 
tes”, sus joyas...; lo sepultan lejos del 
odiado Akhnaton, le cubren de oro, mate- 
rialmente... ¿Cómo-no iban a estarle 
gratos los sacerdotes dc Amón? ¿Cómo 
no iba a estarle grato el general Horem- 
heb, militarote audaz, que sucede al rey- 
niño, eliminándolo del trono, probable- 
mente por el veneno. 

He allí explicado el misterio. El público 


El informe del. Procurador 
«Los aspectos desastroso: del informe del 


al administrador de los FF.CC. del Estado 


actu 


Ninguna responsabilidad tienen los funcionarios de la anterior gestión. — El destino de 
$ : los fondos fueron cumplidos extrictamente 


LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DAN TERMINO A LA INVESTIGACION 


La sintesis del informe del procurador 
del Tesoro, publicads ayer, se comple- 
menta. El ministerio de O. Públicas ha 
esuelto entregario a la publicidad. Su 

la situaciones de ca- 


tifSical 


que formula y por la clari- 
dad con qu 


puede mirarse a través de 
i la ver lera descomposición del dé- 
ficit financiero. 
*Las conciusi 
tres pu 


n, la usa 
de los ferrocarriles y excensión de res- 


istración antemor: 
li doctor López+ 


Informe financiero es el de la 
comisión investigadora— 


No tienen ninguno de les expedientes 
el carácter de un sumario 
en el que se raya hecho 
ón sobre la gestión de la 
de los FF. CC. del Esta- 

do durante los años 1920 a 1924 

ve 

De todos estos expedientes en los que 
constan informes de la Contadura Gene- 
áe su inspeetor delegado, de la Ad- 
n de los FF. CC. del Estado y 
o el de la comisión nombrada 


inclus: 


por decreto de 16 de dicie»n- ; 


sólo resultan estudios e Im- 

'stigaciones sobre la situación financie- 
de los FF. CC. del Estado durante 
sos años, sin que en ninguno de esos 
informes se hagu un exámen concreto 


de cada uno de los gustos bajo el con-i 


cepto administrativo. 

De esos infor fuera de la fijación 

cantidad: u establecer los défi- 

y determinar el monto de la deuda 

Ólo aparece que durante esos 

js gastado en la construcción 

reparación de las lineas de los FF. 
del Estado y su tren rodante, v: 
iliones de pesos sin autorizació 

E 


tdo hay gastos indebidos— 


cter financiero de estas in- 
aciones no hay elemento j 


to, ni existen tam- 


ciones de que los gastos | 


n realizado indebidamente. 

o hecho, pues, que aparece ev 
dentemente dilucidado es un despro- 
porcional exceso de gustos con relación 
a los recursos autorizados y la cone: 

ia de qu por los conceptos 
explotación, 
2 la suma 


de pesos 


ncia de responsabj 
no haberse aplicado en opor- 
tunidad el presupuesto aprobado por el 
E. forma que correspondía 
encontraba igualmente que la existence 
de un déficit de esa magnitud, implieeba 


CONTRA IMPOTENCIA | 


poderoso nuxillar centra debilidad 
sexual, agotamiento nervio; 
excenon o enfermedades. 

Reintegra infaliblemente, fuerzas 
waroniles, sin medie, 
externo y natural 


recienta por las rec-* 


ncionarios de| “e 
¿mal 


jo 


un déñ-¡ 


| 


indudablemente transsresiones de orden 
administrativo. 

En ese decreto, refiriéndose al informe 
del doctor Pérez administrador de los 
FF. CC. del Estado decía: “que siendo 
ese informe un estudio sobre la ua- 
ción financiera no podía apreciar en 
concreto y circunstanciaimente, cada una 
de las erogaciones que se habían reali- 
zado sin autorización, por lo cual se 
pedía a la Administración de los FF. CC. 
dáel Estado un nuevo informe. amplio 
y detallado sobre el particular de cada 
una de las erogaciones que se habían he- 
cho sin autorización. 

Ante la excusa documentada en nota 

de diciembre de 1924 del señor ad- 

istrador para llevar a cabo esta ta- 
se dictó el decreto de 16 del mismo 
mes nombrando la comisión que ha pro- 
* ducido el último informe. 
1, En el artículo 20. de ese decreto, se es- 
| tablecía expresamente que la comisión 
debía estudiar todas las 
efectuadas sin” autorización, que consti- 
¿tufan el déficit financiero de esa admi- 
nistración. 

Igualmente. después de otras conside- 
raciones, se les indicaba el exámen de la 


razón de ser de los actos administrativos ¡ 


* que hubiesen originado dicho mayor gas- 
to: la forma y modo en que se hayan 
substanciado, ordenado, controlado y li- 
quidado. FS 

Sin que resulte de los expedientes 
acompañados justificadas las causas, la 
comisión sólo se ha expedido presentan- 
do nuevamente un estado financiero de 
esos ejercicios sin haber ninguna de las 
investigaciones establecidas en el referi- 
do decreto. 

Indudablemente ese estudio financiero 

ene su gran importancia para estable- 
cer en una forma definitiva los déficits 
reales de esa administración por esos 
ejercicios, pero en cambio no tienen nin- 

gún elemento de juicio para poder di- 

lucidar las cuestiones que determinaron 

la investigación. 

En ese estudio, pues, como expresa- 
mente en él se dice, se ha considerado 
únicamente sólo el estado financiero. sin 
ocuparse del estado economico ni de la 

tión administrativa de ese reparti- 
ción. 


La autonomía de los ferroca- 
rriles es limitada— 


|. El Tégimen de los FF. CC. del Estado 
lestá legislado por la ley 6757 modificada 
¡Por la 7100. | ; 

or, esas leyes, la autonomía 
|ree. Co: del Estado es limitada y vuedo 
resumirse en los siguientes principios. 

El presupuesto de sus gustos puede ha- 
cerlo de acuerdo con el producido de los 
ferrocarriles que administra. 

El producto de explotación se destina- 
rá en primer término al pago de las obli 
gaciones hipotecarias y al de los gastos 
de la administración, debiendo invertirse 
el remanente cuando existan, en obras de 
amp! n y renovación y h 
tren rodante. AS 

Dentro de estos preceptos existen dos 

es de «utonomía e independencia: la 
- poder preparar con el P. E. sin recu- 
rir al H. Congreso su presupuesto den- 

de sus recursos, y la de poder ad- 
uirir, tanto los materiales como los ar- 
culos que necesita para su explotación 
construcción de líneas dentro y fuera 
iel puís, en la forma que lo juzgue más 
conveniente, es de que para esas ad- 
quisiciones no necesita de la aprobación 
del P. E. ni someterse a las leyes de 
contabilidad. 
Se desprende de estas disposiciones que 
esa autonoma está limitada a la admi- 
nistración de los fondos propios que pro- 
uce, y que fuera de su producido toda 


b 


i 


erogaciones | 


EL PROGRAMA ES NUTRIDO E ¡ , des 
INTERESANTE y El ministerio de Hacienda ha realizado t 
: en la fecha dos importantes operaciones €, 
7 E financieras. Como lo habíamos anunciado 
Mañana a las 0.80 horas se realizará canceló dos préstamos a corto plazo por 
. valor toi le ocho millors de pesos. 
EE ea Herrera Ve": Además el ministerio impart ds a 
nino encaya a interven- (12, Tesorería General de la Nación para 
drán elementos artísticos de la ja | We renovara un crédito que vencía em 
ción de Arte Nativo Euritmia. el transcurso de este mes y que im- 
Helo aquí: porta un valor de vomte millones de 
+ pesos. Para esta operación concertada en 
PRIMERA PARTE a ceci E los bancos de esta plaza. 
Se - a a sido fijas inte: 
1. Alres naciónales No. 2 de Aguirre, 1180 días del olaa: rés del £ 112 ojo a 
por piano y violines. En ambas operaciones se han utilizado 
2. Palabras sobre “Euritmia”, por la;¡fondos del último empréstito concertado 
señorita Rival. | por nuestro gobierno en Norte América. 
3. El Pescador de Palermo, de 3. P. Es- | 
naola. El alma del payador y 53 ” 
bandera, de Sofía. Canto por la s«- Recaudó el R. de la 
ñorita N. Dinatale. Recitación por la | > 
piña, Ss, Rodriguez, seomañaas| Propiedad 137.674.90 
por la profesora Lilia Dossetti. e 
4. Oración a Sarmiento. Declamación, b 
or Adolto Pacheco, secre]  DCSos en oclubre  : 
tario general de la Asociación de Ar- 
te Nativo “Euritmia”. a 
5. populares El cielito y el Ga- 'n el transcurso dei mes de octubre 
to, de P. Sora plano Y A O ndo: la dais de TORO 
cisco m; 'orra- 57 
o ma EN | pesos en concepto de derechos pagados en 
$. Cantos nativos: La vidalita y El zor- | Paper sellado por el registro EA 
E le propiedad de inmue hi 
zal, de E. Montagne, por Juan a ias embargos, etc. e 
7 v a 
del Tesoro no» Ez 
1 Aires resionales El Yaraví y Triste y 
Santiasueño, piano y violines. por 
ndo Dárdano y José Rodríguez 
ns. 
2. La carreta pasa, dd D. Robattl. Re- 
citación por Anacleto Galimberti. 
3. Cantos criollos, por Eváristo Barrio. 
les rojos, aire chileno, de 
piano y violines. 
5. Cantos nativos, por Juan Más y 
Evaristo Barrios. 
6. Imitaciones por los hermanos Céx 
sar y Carlos. Acevedo. 
== E 
=—_—————= 
nistración de los FF. CC. del Estado co- 
¡suma que deba gastar debe requerir la! mo €l P. E no se han ajustado al régi- 
EE Ín o el voto del recurso del H. ¡a A a AE 
Congreso. A 
da Me refiero en esto a la explotación. de | 02 greso, E AA 
¡los FF. CC. del Estado y no a la cous-|_.2 sta, . la interprel 
o PES 
O > 1 | del Estado en los años en usión. bl 
¡Interpretación errónea de la' se ocupa luego de los funcionarios de 
le ¡LEE anterior, sentando el 
y rincipio de = 
Se la considerado con el concepto dei tos sin autorización. no .e dentada, 
los asesores propios de la Administración | cibiendo res bilida es delito, no re. 
Gencrai de los FF. CC. del Estado que, | 'ponsabilidad poltica ni civil 
en virtud as lo dispuesto en el art El 3 , 
inc. 20. “de tener a su curgo la parte 
o e tener aa capo la 2erS | A LA SEÑORA SANTA ' 
E cepto Ana, que habitaba en la calle 
pecto a las cuestiones de ¡orden econó-| | Sanda 1258, ex mae. Pay- 
mico y eS que AOS resolver ES ver a la calle Bmé. Mitre 1208 see 
acueráo con el Poder Ejecutivo que A E - ? 
a de los FF. CC. del Estado Enterate dinero: 
l podía, de acuerdo con el P. E. contraer 
deudas para la ampliación y mejoras de 
las obras E Co necesidad de la 
autorización del 'ONgTESO. 
En mi opinión, se ha cometido un cen BLENORRAGIA 
error al interpretar la ley en esa for- Nuevo tral A Ens 
ma. 
El art. 10 de la ley que autoriza la in- Sins ent Es o de las Diencrra- 
== EE del producido q De. EAS — estados 
las neas en obras nuevas, renovación = A E 
de materiales y compra de tren rodante, O. Pellegrini 670 DeidaB as 
no ha podido referirse ni autorizar a que 
se haga la previsión anticipada de ese; - 
remanente ra autorizar esos gastos; 
Porque sólo puede haber remanente y SE DESEA SABER 
aceptarse ese concepto después de termi- el m7 d E 
nudo el ejercicio de una explotación y paradero de Delmiro Rodrí- 
una vez que se haya pagado los gastos guez, de 4 años, que vestía con 
de zdministración. traje a la marinera a rayas cla- 
Hago esta observación porque la con- ras, zapatos negros y rancho de 
sidero capital e inicial de todos los erro- a Ps 
res cometidos en materia de gastos 29 trar datos dirigí ca sumina- 
autorizados. Peña 557 rigirse a Rodríguez 
Vo puede existir en el orden económi- | a .. 
co y financiero de una administración la; 
previsión de un remanente y sólo se pue- 
de preveer los gastos ordinarios de ad- 
ministración. 
El remanente es una cosa cierta real. 
y matemática; nunca puede presumirse 
para autorizar gastos porque se corre el 
riesgo, como ha sucedido, de que no se, 
produzca o que sea menor a los gastos; 
autorizados. ¡ 
evidente que tiene que ser estos| HOTEL GALLIA 
los principales de las leyes 6157 y 7100: 
porque en otra, forma sentaría o a: Camas $ 1 y 1.20, piezas 150 y 
mitiría la posibilidad financiera de que 
esa dependencia del P. E., que sólo tiene| . CHACABUCO 525 
una autonomía limitada, pueda hacer-lo, 
que no puede hacer nadie en una admi-| 
pistración ordenada. es decir. comprome- 
ter las rentas generales del país gin nin- 
gún límite con 1 simple autorización del CLINICA DENTAL 
>. E. para gastarlas. DEL Dr. W. N 
Los FF. CC. del"Estado cuando tengan | CORRIENTES Dies 
que efectuar renovaciones de material. | Ultimos progresos.—Precios módil 
ampliación de líneas y compra de tren; ltas: de 
Todante y no cuenten para esos gasiós| 1 COPsuitas: de 4 a 19 y de: Ma 31 
cor un remanente ya lquido de explota-¡ 
ción, no deben contraer ninsún compro- 
miso sin obtener por lus medios legales ESTOMAGO-INTESTINO 
Os recursos necesarios porque su inde- Enfermedades de la di S 
sendencia económica se limita a lo que| | nutrición: adel ¿digestión y 
zuedan gastar dentro de sus propios re-| $ sidad. eigazamiento y obe- 
<Ursos. 
Para el régimen de construcción de 
nuevas Ineas, materia de que se ocupa; 
segundo capítulo de la ley 6757, la! 
Administración de los FF. CC. del Es ¡ Bme. MITRE 23394 
una simple dependencia del P. E, y De 10 2 12 y de 15 2 12 
somo tal, sólo puede emprender las obras! 
autorizadas por Ju ley de presupuesto, y C 
su autonoma se limita a no tener que su- 
eta la ley de contabilidad si lo cree ES 
E ac les ae concabitana sele cx | | Corte de melena $1 
materiales de explotación. Precio único.— Salón bien atendi- 
Lo expuesto demuestra, que tanto en do pará señoras y niñas “LA PA> 
la ampliación de la Inea. su renovación. RISIEN: (Paraní 331. —'Mazaje 
le materiales, compra de tren rodante y il 3 
construcción de nuevas Ineas, la Admi- plación y manicura 
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Critica 


ductos de lechería 


y huevos 
te la semana transcurrida, 
lD ón neral de Ganadería 
as E venido en los sizuientes em- 


: 2540 k. manteca dulce. 
3.000 docenas de huevos. 
Chile: 1035 k. manteca dulce, 199 
k. queso Chubut, 96 k. queso Sbrinz 
y 105 k queso Mar+del Plata. 
Paraguay: 600 k. manteca salada. 
Uruguay: 1.500 k. leche en polvo. 


EL DECRETO REGLAMENTA LOS 
VUELOS SOBRE LAS CIUDADES 


bición de llevar aparatos fotográ- 
icos, etc., en los asroplanos 


Refrendado por los secretarios de 
estado de los departamentos de 
Guerra y Marina, el P. E. ha dictado 
un decreto eglamentando las acti- 
vidades aeronáuticas del país, las 
que según expresa uno de los con- 
siderandos, regirán hasta tanto se 
dicte la ley argentina de tráfico 
aér=o que se halla a estudio del con- 
groso. 

- Ej articulado del decreto estable- 
ce la matriculación en el país de 
todos los aparatos que se introduz- 
can. en la direco: lel servicio se- 
ronáutico de! to y cn la jefa- 
tura del servicio aeronáutico naval, 
bien se trate de aviones, dirigibles 
o globos, o de hidroaviones y anfi- 
s. Estableco, además, la obliga- 
para los aviones extranj=ros 
ifitares, que aterricen en 
el país, de solicitar un permiso de la 
autoridad militar respectiva. ES 

En cuanto al vuelo sobre ciudades 

lomeraciones importantes, esta- 
el decreto la prohibición de 
a baja altura y efectuar acrt- 
hacia aérea. 
, También el decreto, pcr «su ar- 
tículo 11 dispone que a toda aero- 
nave que vuele sobre el territorio 
nacional o sus aguas jurisdicciona- 
les, le está prohibido tener a bordo 
avaratos fotográficos de cualquier 
tipo, palomas mensajeras, explosi- 
vos, gases asfixiantes u otros aná- 
logos, armas y municiones d> gue- 
rra, salvo 2uti ¡ción especial dada 
por los ministerios de Guerra o de 
Marina. Les quedará también pro- 
hibido dejar caer desd> la aeronave, 
durante el vuelo, cualquier clase de 
objetos que puedan causar daños o 
molestias, exceptuando arena fina y 


ne finalmente el decreto las 
des de que se harán pasi- 
ilotos que contravengan las 


comercio, sobre régimen aduanero, 
“sanitario, ete. 


Se dictó la prisión pre- 
ventiva de Martín 
González 


El jnez de instrucción dector Moreno, 
vetaría Speroni ha dictado hoy 
entiva del anciano Mar- 
como 
y res en el mes de septiem- 
bre próximo pasado, había dado muerte 
de un tiro de revólver a su esposa. 
Se desprende del sumario, que Gonzá- 


CONSEJOS HIGIENICOS PARA SOPORTAR EL CALOR 


intestinales! 


No se saque el saco aunque ten- 
ga mucho calor: pueden ¡levarlo 


preso. 


¡Nada de bebidas frescas: 
apagan la sed y causan molestias 


so PA YERBA PIDA Y 


TE Í ¡Ostuni y Galtieri en la balanza, sonríen... esta noche, en el ring, in- 
Exportación de pro- |! 


tentarán hacerse trizas por el título argentino ¡QUE OPINIÓN TIÉNEELP. E ACERCA 
DEL AUMENTO DE SUELDOS? 


UNA VERSION ASEGURA QUE EL PRESIDENTE NO 
ESTARIA DE ACUERDO CON LA FORMA DEL 
PROYECTO PERO SI CON LA FINALIDAD 


El proyecto del Dr. Jorge Raúl Rodrísnez que propone un aumento 
de los sueldos administrativos de 350 a 700 pesos en un 20 porciento y 
¡de 701 a 1.500 pesos un 20 por ciento, ha tenido la Virtud de suscitar un 
¡verdadero interés tanto entre el personal de la administración nacional 
[como en los eíreulos parlamentarios y las altas esferas del gobierno. CRI- 
¡TICA ha empezado ayer a publicar opiniones de legisladores sobre el pro- 
¡yecto del doctor Rodríguez, siendo la primeta obtenida la del dí y 


1 
| 


[los aumentds proyectados. En el deseo de obtener el pensamiento del P. E. 
¡acerca dei proyecto, hemos conversado con varios ministros quienes han. 
¡mantenido en reserva sus opiniones, lo eual nos imposibilita traducir el; 


|yecto en enestión. No obstante ello, en la misma Casa de Gobierno hemos! 

recogido informaciones que aseguran que el presidente de la República - 
“habría manifestado su discordancia eon el proyecto, no por la finalidad ' 
¡de éste, sino por la forma, es decir, que el Dr. Alvear estaría de acuerdo 
con el aumento de los sueldos pero no en la forma global que se anuncia. 
| A estar siempre a esas informaciones, el presidente de la Rpública ' 
¿sería partidario de la sanción de un aumento de sueldos que se praetica-' 
¡rá en forma parcial considerando la responsabilidad de los funcionarios , 
para que ella sea la base esencial en la fijación de la escala de aumento 
porque de no ser así efectuándose el beneficio en forma global se lle- 
¡garía a que funcionarios que desempeñan cargos: de responsabilidad - 
| recibirían una remuneración me equivalente 2 la de empleados 
subalternos. En una palabra, el P. E. aceptaría la sanción de un aumen- 
¡toen la forma que ya la proyectó en otra oportunidad el actual gobier- 
no que se sintetiza en las líneas de más arriba. 


i 
j 


¡ple la situación de aquellos empleados que no se consideran en el 


nx» KT ————_—_—_—_—_—_—_____> 


A $ 973.041.30 alcanzó |lo. Concurso de “Gé 

el beneficio de la Lo- | neselos 5 Argentinos 
tería Nacional en el | ero” 

mes de octubre > 


La administración de la Lotería 
Nacional ha dado a conocer el mo- 
vimiento habido en esa repartición 
durante el mes de octubre último. 
De acuerdo a ese informe en ese mes 
se pagó por 70 ojo de premios al pú- 
blico pesos 2.490.000 y por descuen- 
tos del 8 olo a los agentes 285.000 pe- 
sos, lo que da un total de 2.784.600 


i 

i 

| 
pesos. 

Los gastos de administración al: 
canzaron a 's obteniendo 
la dependencia durante el citado 
mes un beneficio líquido de pesos 
973,041.30. | 

Esta suma ha sido destinada para Í 
los siguientes decretos especiales: 
presupuesto de la administración de | 
subsidios y bibliotecas populares pe- 
sos 16.700, ley núm. 11064, Club de 


2] [01=]2]- lc [0]>]x[>] 


Los dos adversarios de esta noche en la balanza: Ostuni y Galtieri verificando su peso ante el Dr. Grasso 


PARECE QUE LOS AZUCAREROS 
CONSEGUIRAN SUS PROPOSITOS 


ASI LO HACE SUPONER EL DICTAMEN DE LA COMI- 
SION DEL SENADO 


No era difícil prever el resultado de la ría a las mismas conclusiones a que lle- 
cuestión azucarera en la comisión del Se- | gaban los interesados, porque toda ta 
¡nado. Se sabía de antemano que se arriba | cuestión en este pleito se reduce a pro- 
E teger a los fabricantes en perjuicio del 
plantador y del consumicor. El que plan- 
pr y corre el albur del tiempo 
adv de las pl de los contrastes 


midor, es decir al que paga, a ése no lo 
tienen en cuenta para nada. Ese no tiene 


z dl 7 úl 52.01: 
=- UR aDOaE os moño Gimnasia y Esgrima 1350 pesos, 


ley núm. 3967 e 22 de la 
Nación pesos 79.79280, fondo espe- 
cial de subsidios pesos 242535. Los 
premios prescriptos en el mes alcan- 
zaron a pesos 5201350. Por el im- 
porte del 5 ojo (ley 6026) sobre pe- 
sos 3: valor de las emisiones 
sorteadas en el mes se abonó pe- 
sos 178.500. 


SER 


harse ante los ricos y que apenas se llama 
PUEBLO, nombre, insignificante y que 
ho se cotiza sino en calidad de víctima. 

La comisión de senadores para estudiar 
el problema se componía del señor Sa- 
guier, cuya renuncia se anunció varias ye- 
ces a pesar de su conocida versación en 
cuestiones de azúcar y no se produjo 
nunca; del doctor Aybar Augier, que re- 
nunció por razones de ortien personal 
cumpliendo así con un alto dictado de 
conciencia, y del doctor Zabala, protector 
del gobierno jujeño, deudor éste del in- 
genio San Pedro, de Leach hermanos, 
por_millón y medio del último préstamo. 
De los anteriores mejor es po recordar- 
los. Bueno; una comisién compuesta en 
esta forma, dejaba transparentar fácil- 
mente el final. 

No podría ser de otra manera, desde 


o 
1Al 
B 
[o] 
lEl 
[a] 
[€lr] 
a 
g 
Fr] 
[s] 


[opo]e]3] 


Damos ja solución del probl El sor- 

teo de los sobres recibidos, se hará ma- 

ñana domingy, a las 17 horas, en”nues- 
tra imprenta, 


] 


interesados. Primero los derechos adua- 


—- e _— 
o es ar Falleció la Sra. Ame- 
rroviarias rebajadas para colocar al pro- lia Byron Caxar in 
de Eizaguirre 


ducto en situación de privilegio, es decir, 
aumentar la utilidad con lo que los ferro- 

Ha dejado de existir la señora Ame- 

lia Byron Caxaraville de 


carriles pierdan. Falta el warrant de cien 
esposa del veterano periodista José Ma- 


mil toneladas, pero eso corre por cuenta 
nuel Eizaguirre, redactor en jefe de 


separada; ese es un asunto que no había 

para que mezclarlo con los; demás, desde 
huestro distinguido colega “La Prem- 
sa”. Afectada de tiempo atrás por una 


que se tramita directamente por el Banco 
implacable dolencia, su naturaleza vi- 


de la Nación. 3 
“Vamos a recordarle a la comisión del 
gorósa luchaba obstinadamente con el 
[mar pero en los últimos dias la espe- 
ranza de los suyos “decayó ante 


lez cometió el homicidio por impruden- 
cia, y que no obran en este caso cir- 
cunstancias que podrían favorecer al E 
acusado. comunes en la agricultura, ese, no tiene 

En consecuencia, y de acuerdo con el [la ayuda oficial, guardada toda para el 
dictamen fiscal el juez ha resuelto dictar ¡ POtentado que la explota en precios y pe-| r 
el auto de referencia, ordenando al mis- | sos. Ya se recordará que a don Lúcas!que los azucareros lo habían pedido. y ya 
mo tiempo el cierre del sumario y su|Córdova, casi le hacen una revolución|se ve que el dictamen de la comisión s= 
pase a sentencia. «porque les inspeccionó ¡as básculas don-¿refiere a todas las solicitaciones de los 


los 

[avances rápidos de aquél Ayer se pro- 

dujo el deceso, poniendo la nota de la 

E =- | consternación más profunda en un ho- 

> [sar virtuoso y “apacible. Mujer de gran- 

¡des prendas morales ,poseía también 

Es inteligencia luminosa, que era todo 

un estímulo de su noble compañero, con 

quien compartía los afanes de su espí- 

ritu. La señora de El descendía 

de uno de los guerreros más destacados 
de la independencia. 


———————— 


Seriado un caso, para que formule com- 
paraciones mentales. Era diputado el doc- 
tor Manuel Quintana y se trató un asunto 
de un ferrocarril. El doctor Quintana ha- 
bía sido apoderado en un tiempo de esa 
empresa, y al tratarse el asunto, se le- 
1vantó retirándose del recinto. 

ba el doctor.Quintana gue no debía inter- 
venir, por la circunstancia 


no 


No fume, El cigarrillo es malo en 


Coma poco. No hay nada peor 
que una digestión trabajosa en ve- 
rano. 


sorprenderlo: un cambio de tiempo z 
brusco con graves consecuencias. esto 


fate el y talento, 
o género de escrúpulos la llevó hasta la 


MELENAS > 
lado MANICURAS especialaian 
Pedicuros. Masajes. Depilación |: 
CASA VALVERDE 
set 


Calle Corrientes N.o 
U. T. 1292, Mayo 


. pero le queda un recurso; no 
siga los consejos de los médicos sino 
los de su esposa. Y váyase a Mar del 
Plata. 


/ 
Siguiendo estos consejos no se le 
pasará el calor... 


No mire mucho a las mujeres: la 
policía persigue en verano a los te- 
norios. 


¡socialista qe Adolfo Dickmann, quien en parte está de acuerdo ecn. - 
«ds 


PP 


¡verdadero juicio que a los miembros del gabinete les ha merecido el Le E 


. 


] 


ON 
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A 


Pás. 6 


Vera Vergani, la hermosa y notable 


actriz italiana que celebra hoy su 


función de gracia 


Vera Vergani es una de las actrices 
extranjeras que goza de más simpatías 
y prestigios entre nuestro público. Sus 
temporadas logran siempre un apoyo in- 
condicional de la colonia italiana y de 
los espectadores porteños, que no han 
logrado nunca otras destacadas figuras 
del teatro universal. - 

+ Es que Vera Vergani, cuenta como 
intérprete, dotes nada comunes, que le 
'han valido ese puesto de vanguardia que 
-ocúpa entre las actrices de su país. Sus 
“creaciones brillantes, en las múltiples 
obras de enjundia que cuenta el rico 
«repertorio «que cultiva, las hemos ido 
consignando a través de los espectácu- 
los ofrecidos en el Odeón, para que vol- 
vamos a insistir sobre ese punto. Su 


Sigue en pié la expulsión] 


del empres 


ENERGICO VOTO DE CENSURA A LA ASOCIACION |“ 


velada de honor y benerticio, que se rea- 
liza esta noche en ese teatro con “In- 
pamorata”, la bonita comedia de Geor- 
ge Porto Riche, de cuyo personaje cen- 
tral hace una notable creación, ha de 
adcanzar proporciones brillantes. 

Sus muchos admiradores, suponemos 
cbn todo fundamento, que exteriorizarán 
los afectos que ha sabido granjearse 


como artista. | 


“Innamorata” será jugada de acuerdo 
al siguiente reparto: 

Giuliana Feriand, Vera Vergani; Ca- 
terina Villiery, L. Orlandipi; la signora 
Chazal, A. Vaschetti: 
tigny, R. Tofano; Maddalena, G. Pucci- 
ni; Stefano Feriand, L. Cimara; Leo- 
nardo Dellency, R. Lupi- 


ario Huarte 


DE ACTORES * 


la signora Mon- | 


¡calatón jerárquico, sino que también en y por frente al Palacio Real de 
| la proyectada asignación de aámentos. En] drid — el ejército, 


la un emolumento mayor, los que ten- 
ligan un sueldo superior de 300 pesos. A 
| los demás se los conforma con el re- 
¡ tintin de las economías: la eterna cues- 


Sábado 1£ 


Noviembre 1925 


ARAS 


£ín Dolores un rayo¡ e - 
¡mató a un paisano y al Españ 
¡caballo que montaba! 


a 


| En Dolores, provincia de Buenos .| 
¡ Aires, en circunstancias que el pai- | 
| sano Desiderio Frías, iba montado 
1í en un caballo, por el camino real, 
| estación Ferigne, se produjo una 
1 descarga eléctrica. 

| El rayo que cayó lo derribó del 


caballo, falleciendo en el acto él y 
el animal. 

Por desconocérsele familia la po- 
licía se hizo carzo del cadáver. 

El comisario Rosseti 
sumario. 


instruye el 


¡Los colegas 
saludan la aparición 
de CRITICA 6.a| 


El difundido matutino “Defensa”, que | 
¡aparece en Salta, nos dedica en su úl-| 
¡timo número les líneas que a continua. : 
11 transcribimos: 
|” “Este difundidísimo colega de la Ca- 
pital Federal, cuya popúlaridad se ex-| 
tiende cada día más. vendiéndose de un | 
extremo a otro de la República un mú-! 
mero extraordinario de ejemplares de; 
cada edición, no se duerme sobre sus! 


laurcles y a cada día incorpora una! 
nueva -mejora. que significa un título; 
más para ser el diario favorito de los! 
lectores de todas las clases y catego- | 
¡rías sociales. : 
| La última consiste en una sexta edi-| 
ción que aparece a las'24 (12 de la no- | 
| ). con noticias de última hora y de! 
's para el público lector. ¡ 
ITICA, enya dirección ha com-! 
prendido tan bien lo que debe ser el! 
periodismo moderno, añade un triunfo; 
más a los muchos conseguidos. hasta! 
l colocarse en el sitio que ocupa hoy, der: 
ldiario más difundido de toda la Re-|¡ 
¡ Pública y de Sud América" | 
É—— n_n. 


¡Empleados de tribu-| 
; nales, gestionarán | 
¡ eguiparación decar- | 
| gos en el escalafón | 

pl 


judicial 

/ Los empleados de los juzgados de ins- 
trucción ham convenido en gestionar d2=! 
quienes corresponda, la equiparación de| 
¡Jerarquías con los juzgados de otros fue- | 
ros. Desean que se morifique el estado! 
¡actua! de cosas: hoy día en estos últimos | 
hay, por cada secretaria, un oficial pri- | 
|mero, un auxiliar y un escribiente. En; 
¡Jos primeros, un oficial primero y dos es- 
cribientes. Piden pues, que se eleve a la 
categoría de auxiliar, umo de los cargos; 
de escribiente que exisaen. 

Nada más lógico en verdad. No hay ra- | 
zón alguna que obligue a mantener esa; 
injusticia. Antes bien, la diferencia ac-| 
tual de escalafón, induce a pensar que: 
los juzgados de instrucción son inferiores| 
a los demás lo que no £s admisible. j 
y Es fuerza creer, por el contrario, que; 
[nadie tiene en cuenta al escribiente. La 
Cámara, los jueces, el público mismo, no;¡ 
pueden igmorar, como no lo ignoran, qué| El general 


Primo de” Rivera 


a los 
parte de labor recae sobre ese modesto* militares que constituían el Primer 
empleado. No sólo se le olvida en el es- Directorio. En el grabado — al fondo 


m7 
E en que aseguraba 
el Dictador poseía todo su poo y que 
las últimas noticias no lo aseguran 

mucho 
En un ángulo, el.general Nouvilas, úl-. 


El proceso de descomposición 
cito como base fundamental del 
bre — ““suspensorio 


sábese, a 


efecto, sólo se considerarán con derecho 


tión... 

Pero tenemos fe en que los buenos mu- 
chachos serán esta vez oídos. Eso, como 
rezan los jurídicos alegatos, será justi- 


el régimen 


“El ejército se encuentra ya cansado de ñ 

servir de biombo a la minoría que go- |! 

bierna en España “y hará ostensible su | | 
_protesta”, declara un comandante 1 


del ejército español. tomando el ejér- 
lel régimen directorial del 13. de septiem- 
-, según Unamuno — continúa precipitándose y 
pesar del rigor de una censura impuesta más por el miedo que 


marc. a 


ara, 


ag 


timo presidente de 
y cuyo alejamiento del seno del Direc- 
torio, al confiársele recientemente un 
cargo en Melilla, se asegura' obedeció a 
los temores de una participación activa, 
por su parte, en el levantamiento 
ocurrido y que fatalmente se esperaba 
Abajo, en línea, de izquierda a derecha: 
El general Cavalcanti, destituído de la 


republicano 


parecen impotentes para contener S 
enérgico proceso revolucionario que 
a los capas del pue blo español 


MARRUECOS SERA LA FOSA DE PRIMO DE RIVERA 


las Juntas Militares, | 


Reunióse ayer la comisión directiva nidad. Lo .primero es allí asegurar las 


de la Sociedad de Empresarios y tomó 
dos importantes resoluciones, la una in- 
sistiendo en la expulsión del ex socio 
Huarte, empresario del Ideal, y la otra 
formulando un voto de censura contra 
«los dirigentes de la Asociación de Ac- 
tores. Más adelante transcribimos la 
.interesante nota en que se da cuenta 
de esas decisiones. Precedemos esta 


subsistencias; los problemas morales no 
parecen preocupar. Es así cómo se pudo [ 
llegar a este estupendo caso de verse | 
indicar la conducta decente tan luego | 
por la voz intignada de la agrupación j 
patronal. 
Veamos ahora el texto de la nota. ) 
Dice asi: 8 
“Señor presidente de la ol 


transcripción de un breve comentario | Arsentina de Actores: Acusamos recibo 


“al respecto. 

La Sociedad de Empresarios que - 
vo siempre en CRITICA su más severo 
censor, acaba de ratificar y satisfacer 
ampliamente nuestro' criterio en esta 
_clase de cuestiones y da a la Asociación 
de Actores una lección tan ruda que si 
en los dirigentes de esta Asociación 
¡existe el sentido de la dignidad en las 
¡funciones societarias, deben presentar 
¡de inmediato y sin más consultas su re 
nuncia de los cargos que ocupan. 
+, El caso es gravísimo y asume aspec- 
+tos paradojales. Henos ante la situa- 
,ción inaudita de una agrupación patro- 
¡nal que censura a una agrupación gre- 
«Imial porque esta última no supo de- 
fender a sus propios afiliados. La So- 
¡ciedad de Empresarios expulsa a uno 
.de sus miembros por indisciplina, que 
se funda en el hecho de haberse nega- 


lo a pagar el sueldo a dos actores. Y 
:la Asociación de Actores, a la que com- 
-petía Ja defensa terminante de esos dos 
actores, anduyo y anda en componen- 
das para favorecer al empresario in- 


le la nota de esa Asociación, fechada ¡ 
el 6 del corriente, úe la que se impone ¡ 
esta C. D., viendo con agrado que ha- 
yan sido satisfactoriamente soluciona- | 
dos los intereses materiales que con la | 
empresa Huarte, de los teatros Opera ej 
Ideal, tenía pendientes. 

Considera, sin embargo. esta C. D. que 
la expulsión del señor Huarte del seno 
de esta Sociedad, decretada por una- 
nimidad en su sesión de fecha 3 del co- 
rriente, por haber, desacatado las reso 
luciones de la misma y del consejo con- 
sultivo, no debe ni puede ser desvirtua- | 
da ni modificada en forma alguna bajo 
ningún concepto. ni “tras consultas con | 
miembros caracterizados de las demás 
entidades”. A ¡ 

Las resoluciones de esta C. D. están | 
amparadas en el más estricto espíritu ' 
de justicia, mutuo respeto y noción del 
la autonomía propia y ajena. AS 

Es así. que en su. sesión. de esta fe- 
cba, la C. D. de la Sociedad Argentina 


de Empresarios Teatrales, ha. ratificado : g, 


por unanimidad en todas sus partes, la 


1 rá la realización de la Feria de Navidad. 


Se inició la construc 
ción de quioscos en la 
plaza del Congreso 


La Junta de Abastecimientos ha autu- 
rizado ya la iniciación de la construcción 
de los quioscos que serán alquilados pa- 


Con tal motivo hace saber a los intere- 
sados que en sus oficinas Rivadavia 1028, 
s« atienden los pedidos de alquiler de los 
mismos. 

En el transcurso de la semana próxima 
se estudiará la iluminación de la plaza, 


por la fuerza, que el levantamiento de la oficialidad tiene una importan- 
cia doblemento enorme, porque además de traducir un sentimiento pro- 
fundo y permanente de la mayoría del ejército ,coincide con la general 


manifestación antidictatorial qué domina a las diversas capas sociales 
del pueblo. 
y) 


Xo es casual la conspiración militar a 
que asistimos. Es, en cierta forma, ci 
coronamiento de una serie de factores 
llamados a liquidar las arbitrariedades de 
mu gobierno de hecho, que a los viejos 
males de España une los propios de. un 
régimen de desacierto y de incapacidad. 


primeros sintomas— 
Cuando el marqués de Estella . con el 


La prensa española está amordazada. 
Sólo se puede escribir o publicar aquello 
que el Directorio autoriza. Tal sistema 
ha aguzado la comprensión de los lectores 


lo único que pueden agradecerle — han 


aprendido a leer entre líneas; les vasta 
una alusión suave e indirecta para in- 


E del pueblo español. 


en la cual serán permitidas las propa- 


consentimiento previo de Su Majestad 
gandas comerciales, 


produjo su pronunciamiento militar, la 
opinión pública quedó desorientada. Su 
impresión o ffué ni favorable ni negati- 
va; asombro simplemente. Los viejos 
políticos se desbandaron. Los que desde 
el gobierno realizaron reformas audaces. 
fueron perseguidos. Desde el primer mo- 
mento, sólo un núcleo social se situó 
“abiertamente contra la dictadura militar: 
fué la extrema izquierda de la clase pro- 


——————_ 


Sin embargo, el público muy numeroso 
que E ayer a la 1eprise, siguió con 
interés las alternativas de la pieza y 5 ii ificadam: los 
aplaudió cuando “Le cocu magnifique” lens uta fu lentos de 


ó 7 E nuevos dictadores, los instruhientos de 
llegó al final, con cierto cntusiasmo a ses una ofensiva patronal que se traduciría 
principales intérpretes. , > A 

J Bo: = 6 en aumento de jornada y disminución de 
ro Bono tuvo a su cargo el rod le cajarios. De esa parte surgieron los pri- 
onagonista, desempeñandose a satisfac- meros signos de la reaccim antidicta- 
ción dentro de sus conocidas cualidades! torjaj. Por eso ,tambign, los jefes obreros 
dez, en la duen parte qe | de izauierda y todo el comité central co- 

ha parte de i -á 

ella: la ingenua y candorosa pe munista fueron trasladados a la cárcel. 


terpretar una ironía o un ataque de la 
oposición. > A 

Es indudable que el régimen severo 
de la censura — a cargo. por lo demás, 
de gente con cuya inteligen: 
raleza no ha querido ser pródiga — in- 
terviene en buena parte en el procso ac- 


españoles, que gracias al gobierno — : 


hacia 
? 


los arrestos, las condenas, 
el 


Capitanía General de las Islas Baleares. 
— El general Cabanellas, destituido de 
la Capitanía General de Mahon. — es 
almirante Magaz, vicepresidente del Di- 
rectorio y de gran actuación en los ac- 
tuales y críticos momentos. — El ex 
ministro y ex gobernador civil de Bar- 
celona, D. Manuel . Portela, contra c' 
cual ha sido dada orden de prisión 


Nacionalismo— 


Se recuerda el programa de Primo de 
Rivera; regenerar la patria, enlodazadx 
por las indecencias de caudillos y caci- 
ques, y hacer más rica y fuerte a Espo- 
ña. Ese programa y el golpe de Estado se 
incubaron en Cataluña, y no por casua- 
lidad. Su efecto: la lucha contra el cau- 
dillo era la lucha contra el predominio 
político de los terratenientes, señores feu- 
deles. En su origen, el movimiento del 
marqués de Estella fué una necesidad 
de la España industrial y, naturalmente, 
en primer término, de Cataluña; se tra- 
taba de conquistar el gobierno para la 
caja industrial. Pero al año Primo de 
Rivera traicionaba su propio programa 
y volvía la espalda a la industria españo- 
la, entregando, en condiciones extraordi- 
narias, las mejores concesiones al capi- 
tal extranjero. Por eso Barcelona y Bil- 
tao, por ejemplo, se colocan contra el 
Directorio, y “El Sol”, pasa a la oposición, 
en forma abierta. El capitalismo indus- 
trial de España no puede entender — y 
con razón — el nacionalismo de Primo 
de Rivera, consistente en favorecer al 


EL EXITO HA CORONADO 


cumplidor. precitada resolución del 3 del corriente, - 
En su nota la Sociedad de Empresa- | formulando al mismo tiempo un €nér- 
rios es clara y categórica. Acusa llana- |gico voto de' censura a la comisión di- 


mente a los dirigentes de la A. A. de|rectiva de la Asociación Argentina de 
A. de andar 


Esos dirigen 


serán vanas por venir la cen- |sus miembros. - 3 
sura de donde viene y porque los hechos Por lo que respecta al cumplimiento | 
son del dominio público. 3 de los contratos de la empresa Huarte | 


¿Qué extraña complicidad hay en la|con sus artistas hasta el 31 de diciem- 
actitud de la C. D. de la Asociación de | bre próximo, cree esta C. D. que si bien 
Actores? ¿A-qué se deben esas contem-|no más conveniente, hubiera sido tal 
placiones para con un empresario cuyos |yez más decoroso que las tesorerías de 
antecedentes en las relaciones gremiales lambas sociedades se hubieran unifica- 

tan turbios? ¿Qué clase de intere-|do para hacer frente a tales compromi- 
están en juego? Eso es lo que hay | sos. 


4 
poner en claro. En consecuencia. cumplo con el deber 


No nos¡la Asociación de su digna presidencia 
¡Atreveríamos a hacer nacer esa sospe-|que, además de la confirmación de l: 
cha sín pruebas que la apoyaran. Nos |medida antedicha, ha resuelto en su se 
¡Inclínamos más vale a suponer una gran | sión de hoy hacer extensiva la medid: 
'torpeza en el gobierno societario, una | al local teatro Ideal, a partir del 1o. d 
«gran ignorancia de los deberes gremia-'| enero de 1926, lo que hacemos saber i: _ 
les y una total inconsciencia. No ha-|señor presidente 2 los efectos consi- 


sina que deja de ser aonesta por amor 
a su marido, alcanzó momentos de gran 
efecto y emoción, pues se había compe- 
netrado de la psicología del personaje y 
estudiado su rol con cariño. 


Discreto el resto de la compañía. 
“Le cocu 


La censura— 

A. los pocos meses, el fracaso del Di- 
rectorio y Sus persecuciones alocadas fue 
ron cuando un ambiente generalizado 
contra el nuevo gobierno. La deporta- 
ción de Miguel de Unamuno, que susci- 
tó la protesta unánime de la conciencia 
universal, precipitó el descontento po; 


A dispuesto hacer saber a” 


'blamos, pues, de venalidad, si no de 
¡Ineptitud. Por otra parte en la Asocia- 
¡ción de Actores todo se hace con mie- 
¡do, un miedo cerval. Se tiene la vista 
fija en el puchero y se descuida la dig- 


guientes. 

Saludamos a usted atte. — Firmado: 
Héctor G. Quiroga, presidente; Julio 
Traversa, secretario. 


“LE COCU MAGNIFIQUE” SE REPUSO 
EN EL ARGENTINO 


UNA PALIDA VERSION DE TAN IMPORTANTE | 
OBRA 


La intensa y desconcertante farsa de 
Fernand Crommelynck “lle cocu magni- 
fique” se puso anoche en escena en el 
teatro Argenfino:en lá versión española 
que firman los señores D'Halmar y 
Pina. 

Después del rotundo 


Fracaso que ob- 


tuviera dicha producción en el teatro 
Cervantes por la compañía de Enrique ' 
De Rosas, fracaso que se atribuyó a la 
deficiente traducción de Honorio Roirt 
no se esperaba que en esta ocasión al 
canzara mayor fortuna máxime tenien- 


| 
Buenos Aires, noviembre 13 de 1925.” | 
| 


| lar. La censura, aplicada antojadizamente 
¡ hizo el resto. e 
, 


NAVAJA MARCA "TIJERA 
¡LA MEJOR QUE SE IMPORTA! 


Fabricada en Solingen exolusivamente para la HE 2, E a 
CASA CARLOS RASETTI | $55: || 
7 FUNDADA EN 1857 os En | 
F. C. RASETTI y Cía. (Suces.) "a 
Buenos AiresSARMIENTO esq. MA(PU e 


NUESTROS ESFUERZOS 


Lanzamos a la subscripción pública 


OTRO MILLON convencidos de que 
brindamos una colocación de capital 
jamás igualado hasta hoy. 


-Son las acciones cerveceras las que dan grandes dividendos, y 
prueba de ello es que no pueden consequirse en plaza las de las 


fábricas en función, cuyo valor en 


ciertos casos se ha decuplicado. 


NUESTRAS ACCIONES SON DE $ 100 cluna Y SE ABONAN 
EN CUOTAS MENSUALES. 


NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA 


SOCIEDAD. ANONIMA 


DIAGONAL ROQUE SAENZ PEÑA 555 


Teniendo interés en ser accionista de esa Sociedad, sirvanse 
remitirme los detalles indispensables para conocer sus fundamentos 


NOMBRE ...-. 


DIRECCION .o.......o.o. 


OCUPACIÓN ....... eo 


ENVIENOS ESTE CUPON = 


volúmen de “El alma en el pozo” que 


Sábado 14 Nodwiembre 1925- ES) Le . Pág. 7 

Los: libros nuev 3 
A E SE RECONSTRUYO ESTA MAÑANALE! jazz hace furor entre las > 
> UN HECHO DE SANGRE turcas y el gobierno se pre- 


Se trata de la muerte de un supuesto la- Cuando el ladrón huía, hice fuego sin para para hacerle ta 
pozo”, a Victor] drón por el dependiente de una cigarrería | apuntar, declara a la justicia el autor del g uerra con la musica - 


Juan Guillot. E “autor de homicidio 


importancia”, de la Boca 


mta con este nuevo 


señalamos a l2 conside: ÓN de los lec- 
tores. Porque si “Historias sin impor- 


Los turcos están alarmados. No es pa 


ra menos. El jazz, la música loca de los icutan marchas de los países europeas”. 
¡rubios del norte, está haciendo furor en- Es que Turquía se está europeizan- 
¡tre el pueblo después de haber “desen- |do? ¿Dónde está la legendaria, casi fan-_ 


7 
hecho de que las band3s militares eje-- - | 
taribicuadpillado” todos los salones de la 4 3 

tástica Turquía de 


mujeres veladas y 
aristocracia. magnates como semidioses? Bien hacen 
El , - s TS OS Para defender de la invasión del jazz llos nacionalistas turcos. en defenderse 
escritor Guillot > . l la la dulce música turca, el gobierno, por 
: de su ministerio de Instrue- a a ps en'sus cóstum-  , 
2 Ss a 3 3 ción Pública proyecta la creación de un e P 
A E GN Sl sm nsimtiono eo “el gs Baliacl 7% 
e= minio de la técnica del género y sabía z É E merecido apoyo los compositores de mu- 


S EA z y E S ¡sica nacional. Este conservatorio trabá- 
MEE E Al ante y pul - —. _—_—— , jara en combinación con la Nueva Aca- 
cia espiritual, este nuevo libro “El alma 
en el pozo” eg la consagración de un + 
critor originál y profundamente psicó- . z 
A Momento, según el dependiente, en que el desconocido lo amenazó 
la leer el primererelato del nuevo libro, 


mismo, para comprender cómo Guillot, | Soctor Diaz, , que interviene en el proce- | Delau, argentino, de 20 años, fué sor-|bres que resultó ser Enrique Bosch. 

saliendo de los moldes tradicionales del ¡S0, esta mañana se efectuó la recons- prendido “por dos personas, quienes, se- El herido falleció poco después sin ha- E pS . 

cuento de arsumento y composición. lo- | trucción del hecho de sangre que se des- | gún él, lo agredieron e intentaron robar- | ter prestado declaración y el que lo Se ealizarán dos A 
gra producir un género interesantísimo | STFo1lara el 2 del cormente por la tarde, [le una suma de dinero que había en la [acompañaba desapareció sin que dieran; Tr par: 
en el que, dentro de un marco de fan- 15 : a . 

tasía y de irrealidad sugerentes, su ta- | Brown número 1191, hecho del que fnos| El cigarrero advirtió la maniobra y sa- | para dar con su paradero. -tidos de football en 
lento de observación y su espíritu amar- | OCupamos ampliamente en nuestra edi- |cando un revólver que había en el cajón A 


gamente humorista, encuentrzn mejor¡“ión del mísmo día. del mostrador hizo un disparo al aire|cho haba un cliente lustrándose el cal- ” 
medio de expresión todavía. Ese día el dependiente de la cigarrería para atemorizar a los ladrones, pero el|zado pero ni él ni los que lo atendían, Lanús 


es el acontecimiento que conmueve a to- : F S z 3 € 
da la ciudad de Buenos Aires a través < E S a j E pesquisa. 
de nutridas inf Al ha Como sas declaraciones del homicida 
mos Hay un E a = cateo 2 - ES s A [eran un tanto vagas y hacían pensar enj¡_ En el fiid del club atlético Imparcial 
pintar la vida periodística. Guillot, en 
quien o hay que olvidar a uno de los pe- E 
> iodistas de pluma más ágil y bi rta- , Z 
ÉS encuentra la AA e EE , 3 d . el juez Daz dispuso que se' efectuara la ¡ tándose en este'match una copa de pata Ñ 


retratos memorables. Los del “oficio” han - Ej [reconstrucción donada al efecto por el señor Edu 
de leerlos con vivo interés y el Público E . S 


encontrará en este paréntesis del ralato 


E . empleados de investigaciones y esposa- 
E descripción exactisma y llena de; Bes + do, llegó a la cigarrería de la calle Al- 
vi 7 » ” A: mirante Brown y de inmediato se con- 
El alma en el pozo habla... ¡Y habla ¡ j a laregó numeroso público frente al nego- | Proporcionaron dato alguno-y el compa- 
con un lenzuaje maravilloso que nu lo: ¿cio por lo que fué necesario que desde 


entienden ni el carrero Zingon:, ni la se-' 
ñorita Paidólogos, mi-el juez. ui ei ad-: 
mirable jesuita que representan el crite- 58 5 Poco después llegó el juez acompáña- 
rio tradicional de la sociedad burguesa : . 

frente a una voz que se permite pb] ; E 

libre_e insolentemente! 


- jej É uno compraba fósforos el otro le pedía 
sita edo en perjuicio de la industria ¡ ¡una boquilla que había en la sd 
1) i AZTUEÓ que ndo abrió el cajón pa- 
¡Marruecos! — ¡ra dar el vueltó al de los fósforos, este g : 
Este es otro jor esencialísimo yue 


tiene en su contrá el Directorio. Marrue- : ¡la caja mientras el otro le daba ún vio- | En Floresta 
cos es la sans íavde España. Sangría de y 5 ¡lento empellón que lo hacía retroceder. 

hombres y de dinero. Un millón diario , 

de pesetas para mandar a la muerte a | 

millares de jóvenes españoles, arrancados! | 

tontamente del trabajo fecundo de la fá- | 

brica y de la labor pacífica del campo. La > 

guerra es impopular. Nadie la quiere, A ' | 

raúie la apoya. Se hace únicamente para E 

satisfacción de una docena de accionistus : 

de minas y para provecho del amor pro-; | 

fio de los oficiales dei círculo del dicta- 

dor, que gracias a Marruecos pueden as- 
pirar a ascensos y prebendas. Los malos 
planes estrat: 
fangl de ofensivas descabelladas agravan 


Dedpués que hubo inspeccionado el lu- | | EN 100 MENSUALIDADES 
la situación y sabido es que se cuentan * gar dei hecho el doctor Díaz, y que se! | - 787 MAIPU vet 
* por docenas los oficiales honestos que cri- tomaron diversas fotografías para el su- | ¡ EL DOMINGO 22 de noviembre SBUEMOS AIRES 
tican duramente los desaciertos militares mario, el procesado fué llevado nueva-| ¡| a las 16, en las mismas E 
«el gobierno. mente al Departamento de Poltef j | Planos y fotografías: en mis ofici- EMILIO PITZER > 
La oficialid Las personas que ugar! Lnas, Av) Mayo 621, U.<T. 5397, Ave 


al comienzo no opuso reparos a la obra 
del general Primo de Rivera, se vuerve 
«hora, en forma enérgica, contra el Di- 
reciorío. Eillapse hace eco del descontez 
10 ambiente; elle y 
lc que el pu 


ciarse, un incentivo poderoso: las arbí 
trariedades escandalosas del dictador, que | 
posterga a la mayoría de la Vficialidad' 
en provecho del pequeño círculo de sus: 
protegidos, que'son los únicos benefi a [Sesto del RE qu 
rios de lo5 ascensos premios y condeco-¡ despr: 
taciones. 


de espíritu que domina en el ejérci: 
habla claramente la conspiración mo- 


ción áel oficial intenta reducir la impor-| mara 
tancia del hecho y las embajadas direc- ¡completamente de la 
tcriales en el exterior lanzan comunica-|y empezar a y 
Cos inspirados en el mismo propésito. Pe-| 
ro esc no engaña a nadi 
de España se conoce perfectamente 
magnitud y trascendencia de la conspi- 
ración, que a pesar de si 
actual se abrirá camino 


g 


ra contra el Direct 


| 

5 

sino en casi todas las guarniciones de 
Península, que están cansadas de los la- | 
oritismos que imperan.” 1 
i 

¡ 

1] 


v 


¿Hacia la revolución? — * LOS 13 PRIMEROS PREMIOS 


Londres. El ejército s: 
sado de servir de 


senos que es 1 
New. York, de Parí 
Por que no será difít 
so llegue a ser la z a 
Angora. . 


demia de Letras que se ocupa de la re- 
forma de la lengua con el uso del alfa- 
. E > > > _ beto latino. 

“Los nacionalistas — dicen los tele- 
gramas — se muestran alarmados por el 


alma en el pozo”, que da títuio 21! _ Por disposición del juez de instrucción, | que existe en “el logar indicado, Pedro ¡ proyectil fué a herir a uno de los hom- 


En l misma cancha del imparcial se 
realizará mañaza a las 15 un == de 
Ton: entre Hura: 


| ZIMMERMANN 
GEISSLER ] 


| 
| | 

E and ce 052: | BASE $ 50 por mes | |] Fucitidades depago. 
| 
4 


la cigarrería de la calle Almirante¡caja registradora. resultado las avériguaciones practicagas 


En el momento de producirse el he- 


El alma que habla dentro de un pozo ' pudieron proporcionar a la policía deta- 


' 
Mes de interés para el buen éxito de =1 


la posibilidad de que hubiera muerto al¡de L Lanús, mañana a las 13 horas se ju-¡ 
otro hombre a ralz de alguna vieja cues-;¡gará un partido de football entre el ci 
tión y no en la forma que»él deciaraba, ¡tado club y Defensores de Lanúf, dispu-¡ 


" A las 10, el acusado, conducido por dos ¡ Páez. 


i 


fiero del muerto, que es el único a 
puede declarar huyó. 

En cInsecuencia. y de acuerdo: cón 10| 
do d esu secretario y empleados del juz- |declarado hoy por el procesado, es pro 
gado dándose comienzo al acto. bable que el juez disponga su Hbertaa] 

Delau, que se mostraba muy. tranqui- | provisional 
lo, explicó ¿mo estando sentado detrás 


del mostrador llegaron dos hombres, uno 
de ellos de anteojos negros y mientras 


¡la comisaría 23a, enviaran varios agen- 
tes para contener a los curiosos. 


El protagonista espiritual que está 


¡estiró ei brazo y llevó la mano derecha a 


Dice el SA Que entonces reaccio- 
jm6, dando voces de auxilio, pero el que 
¡había intentado robar el dinero lo ame- 
rnazó de muerte, al mismo tiempo que 
[emprendían la retirada. 


20 - CASAS - 20 


4 
NUEVAS — DESCCUPADAS 


¡ Agregó el acusado que alarmado en- A 2 cuadras de Av. -JONTE: 
[tonces ¡omó un revólver que había en el! ¡ Calles: Bermúdez, Baigorria, Cer- 
cajón del mostrador y con la mano iz- Í vantes, Calderón y Santo Tomé 
quierda y sin apuntar hizo un disparo, ! | 


os, la improvisación in- 


bañado en sangre y cuando llegó la - 
Ecía falleció. A Exposicición y venta 


La oficisiidad del ejército español, que * 


el hecto cuando 


JOSE BACIGALUPPI e HIJO 


E SOCIOS: JOSE BACIGALUPPI y JOSE MARIA” BACIGALUPP! 


a ELGRANREMATE PEAVELLAMNEDA | 


Se realizará MANANA 2undos uueva | 
Se venderá con liberalidad absoluta 


SIN BASE. A TANTO POR MES 
> EN 109 MESES, SIN INTERES 5 


ta el mismo anb 
blo, y tiene, para pfonu 


A AA AO AR AS AA 


suo 


iSu al 
De la intensidas de ese adverso estad: 


ensiones nue: 


:. Dentro y fuera | 


revelar su eto, cuando en «n v 


la [lírico ha 


Unico desembolso: 2 ménsualidades 


SON LOS TERRENOS MAS NOTABLES DE AVELLANEDA 


es unánime: es la fracción más interesante e importante de alli. — Con frente"a 
one de sólidos p: <- LA GRAN AVENIDA PAVON y eb-CAMING Ur 
NADO A LA PLATA. Tranvias, ómnibus, aguas corrientes. luz eléctrica y adoquinado al 
frente. — SON 142 LOTES ESPLENDIDOS. 


VISITENSE HOY 


ue gobierna en Esp 


Esta es E pregunta que 
stado de cosa: 


(Información. espe 3 de CRITICA) 


1—Con$ 25.009 2821 | 1i1—Con $ 100 19006 
” ” 3.000 933: lo ¿HS 100 10029 * 


ca ” 7 1.900 5778 ” 100 12566 Pidan planos en los mismos terrenos o a huestra casa, San DR A Av. 

a” ” 509 . 21243 14” ” 100 

sa” ” 230 2015 ¡l5—” ” 199 

ES 50 117577 | 16—” ” 100: | 
2 109 2480 17” ” 100 


e 199 3773 ¡18—” ” 100 
2 100. 4243 ¡19—” ” 190 
> 100 5531 ; 


4 


DL da a 


== 5 E LÍz. PIP a : == E — 


) GANESE LOS 5 ARGENTINOS: ORO 


“TODA SOLUCION DEBE ENVIARSE A “DIRECTOR DE “CRITICA”, CONCURSO “GANESE LOS 5 ARGENTINOS ORO”.—EL SORTEO SE EFECTUARA EL DO- 
MINGO PROXIMO EN NUESTRA ADMINISTRACION - 


PROBLEMA No. 5 — 15. La tienda de las bue 

Las soluciones deben enviarse antes[16. Camine. — 15. Inte 
de las 16 horas del sábado próximo. di-| Los vimos insuperables. 
rigidas_a CRITICA. Concurso de Gáne-|merador del cabello. — 
se los 5 arsentinos oro, Sarmiento 1546.| personal de primera 


— Conforme, con- de dignidad. — 84. Interjección, camblan= 

AS. x= ien y. — E5. — República hole 
real (ini- 
Las ble 


103. Los mejores ci- 


La solución se publica el sábado en 5a.|fijo que expresa dos. - Inter] E z e comprar 

y 6a. a y el sorteo de las so-|— 29. Prefijo que separación, VERTICALES vide. — 77, Cuerpo 

luciones recibidas se hará el domingo 2: El más eficaz antikemorroidal. — ombre de mujer— 

sa de los egipcios. — 36. Cerebr: T. — 86, Campo sig 

sencia de los interesados que concurran. | 37 ES demostrativo. — 39. — 87. Parto per 
ijo que expre: p E 

REFERENCIAS ESTELA LE se articula con 18 


Las palabras cuya referencia” va €s- 
ta 


no de Mois 
en letra mesrita se hallan en los| cantidad. 41 
isos de esta página. 


ebre por su colegio. — $5. 
rre para la siembra. — 
ustria. — $9. La casa que vende 


39. Unir por 


a | anticuada de 


HORIZONTALES —- 52. Igualdad de nivel de las cosas. — 53.|quinas de escribir con facilidades. — rteles de 
1 El mejor vino de mesa. —S, La casa |Extra bueno (iniciales). — 54. Planta|lgual al 71 horizontal. — 91. Agreg; = ta 1 s e = € É 
de.las buenas aceltumas, — 11 Enredo.) oxalídea americana. — 55. Las cinco)dole una E, lago de Norte América. — 92.1 (1 Nota musical. — 103. Contracción, 


LA ULPIVA HODbA£ 


y 


¡ESTE FIRME! ; 


No acepte ninguna imitació EE 0 i sa cinto, nuerro O 5) 
«nferior aunque le alegan qu A 
=s tan buena como la legít 

na ropa interior “B. Y. D' 


No existe imitación que pue 
da compararse en 


DURABILIDAD SS 
- *o 70 A, HERMOSO CORTAPLUMAS Eibarn: de ft» 


«ás pura -arta Srabo. con ÍA cr o romo c.t 
S S . 


Y 
CELEBRES DAMASQUINADOS Y ALTOS RELIE- 
ECONOMIA VES de oro puro (24 kilates) sobre acero 


A LA VERDADERA ROP- Cuidése de las imitaciones cuya-duración y * 
INTERIOR “B v D” qui ) mérito artístico” no tienen ningún valor 
A vD. CARA ERUSCANDE 
2316 | Ls QUE LORADO Eu ES Unico concesiónario* 


% á g Ji 
CABIRÓ Hui, € WILL L. SMITH, INC. M . “Casa Eibar” de R. CODINA 


1669 CORRIENTES 109 ] A Lens EA TACUARI 24 - BUENOS AIRES 
HAS A UM REGALO BE VALOR ' 3 , 


AT-MO D2-C0»3»7C M0 000» 


¡16 


pp 


DE RECETAS 
MEDICAS 


EXAMEN DE 


Bad. MITRE 354 


a [E BÉ , Y 2, 
a : Ll / g S 
LE Y rAvorA < ALGAN 

; : Y] am nun A e CORÉIENTES 113: WN 


PIANOS LAS MEJOR /MARAS | 
y Les en Ca La Lo y 


£ollermose Va dia 


LETRA Cc is YA J : al NH] 7] 7] 4 E PEOR VINO DE MESA 


4] lesea abun 3 not ni p | pp E MS E 

a un CABELLO oa da ames y dinero E p , U/Ee vVnN ¿PARA 5 GRA noe Re MIO Y 

do preparados inútiles. Hay únicamento un camino, LA NUTRICION UNA 5 - - y 
ESPECIFICA. Pida hoy mismo en su farmacia 1 frasco de las pildoras [| ul : Li | ! ELTENI DO MEDALLA BE ORO 


del prof. doctor 
HUMAGSOLAN +... 
z lín. El únice 
producto rigurosamente científico y de resultado positivo. 
Miles de médicos certifican su maravillosa eficacia. Hu- A N 
magsolan no es droga, sino un producto natural, obte p = 2 ” 
nido del organismo vacuno (parecido a extracto de 
carn6); es un tónico de fácil digestión y entera- 7 
mente inofensivo, dando resultados positivos a 2 5 = 
DIURETICA en poco tiempo. A 


DENIMPECTANTE Venta en farmacias a $ 9 
el frasco 


para un mes de tratamien- 
to. Pida el folleto explica- 
tivo -T- alosimpcs-: 
3ores: Kaul y Ciía.. 
Sarmiento 643 


" Seetto- Serol 
( ero. Antihemorioidal de Merz; 


185 moutroas 0 Bronce - S.A, S Ñ 5 a B 
Sarmiento 1904, — Ba Ajars z a 


3 se a 2 liempo, se pgs iineate , 
énre 21 PRETO > > 
Artefactos eN Le las cesos debe recitrrirre el lemos, jaroder 


Eléctricos 


EST U/DOS 1293 MEN E ; "miem. /906 
ALTI 17% 1298 EA A go g RERARE. /9/0 
PARIS 12053 tE al TORIMO. 1911 
L£O0NDON ¿30S 


ts 


.s 


y 
f 


'Automovilismo 
* y variedades 


SE PONDRAN EN JUEGO ESTA NOCHE 


- DOS TITULOS 


CADA DIA, GALTIERIPA- * 


ua des ¡Galtieri y Ostuni 
E Por segunda vez 


z | 
vitalidad y energía 
| = 


sI OSTUNI NO PELEA CON -LA INDECISION QUE DE- ; 

o e a ao. Sobre to- ¡MOSTRO EN EL ANTERIOR MATCH CON GALTIERI, 
Galtieri dominará a en cuza- ¡LA LUCHA SERA EMOCIONANTE Y DE DIFICIL 
lo se encuentren frente a frente. PRONOSTICO 


. 
8 
| 
2 
; 
. 


“Pero, por ahora, Galtieri es el 
hombre de siempre, fal vez mejora- - 
do por la experiencia.” 


En CRITICA 6a. de hoy se en- 
contrará una info: ¡ón amplia 
y detallada de los dos encuen- 
tros de esta nochg en el Parque 
Japonés. Round por round, nues- 
tros lectores podrán seguir en 
nuestra edición de media noche, 
las alternativas de los dos en- 
cuentros y su resultado. 

El interés que los matches han 
despertado, hace 


necesario, de 
parte nuestra, este nuevo esfuer- 
zo informativo. E 


) 
ESTA NOCHÉ SE meor.| 
RAN BONFIGEIO Y GRE.| : 
GORIO RAMON SUAREZ ;¡ 


Esta noche a las 2115 horas se le- ¡, 
yará a cabo en el nueve local que-el 


Aurés,. » Bo-. 
xing Club, ha despertado gran interés en: 
tre los aficionados, pues ambos se encon- | 
traron ya en un combate, que resultó | 


muy lucido. 
El programa es el siguiente: E 
José “Gómez v. Jorge; Francisco Ma- 
nellí y, Corino Scbcoza; Eduardo Gra- 
fia v. Argentino Valle; Sixto Schell ». 
Atilio Piacentini; Andrés G. Cabo v. 
Juan Passero; Radames Casanovas v. 
Kid Huber. 
Semi-fondo: Jesé Cecino v. Juan Pa- 
thenay. 
— Fondo: Gregorio Ramón Suárez y. 
Pascual Bonfiglio. = 


| 
BATILANA Y HERMOGE.! 
NES RODRIGUEZ PELEA.|. 


RAN MAÑANA EN 
ROSARIO 


+A la izquierda las cabezas de Ostuni y Rossi, dos de los contendores de 
y a la “derecha 


una decisión y un valor admirable e: 
tra Willie Farrell, que siempre : 
destacado por su espí, de * 


En el local del Internacional Boxing 
Club. de Rosario, se efectuará mañana | - 
o a ales da | Una vez más, Vicente Ostuni y Luis 
Emilio Batilana, de destacada, actuación Galtieri. dos de las figuras más popu- 
en lós rings locales. z lares del 


boxeo profesional urgentino, 


L apelea será a 10 rounds, con u£n: | vOlverán a encontrarse. Y, como si esta | perdió su espíritu combativo y mostró 
tes de ion = revancha no bastara a constitu: cvhibido, dominado en todo sentido pur 
bradamente un espectáculo de el valor y el empuje del cohtrario. 


extraordinario, Eduardo D' Agosti 
mejor peso mosca argentino, tratará 
¿conquistar el título de campeón d 
jpeso, midiéncose con Juan A. Ross 

Son, como se ve, dos combates inter 
santísimos, «que al realizarse juntos, 3: 
al festival de esta noche una importan 
cia excepcional. . 


La revancha Galtieri-Ostuni- 


La superioridad 
tuni o la de és 
mucho tiempo tem 
aficionados. 
| siempre, de 
tenían partid: ci 
tas. ¡Por cuánto tiempo 
de unv de los combates 


Aun ahora, nad i el Osiu- 
oriameu- 


lo tiene 
Pero, 
cierto es que peleó atemorizado, comibi- 
do, indeciso. E 


or ye qu 
TA A 14 
U.T. 4331. Flor, 


que lu tacitab; 
lucha v 


DO 
923B0edo-923 


URINARI 


SIFILIS - DIATERMIA 


en; 


nales el ambiente, de uno entre Galtieri 
ABONOS ECONOMICOS] ,'S:...:: 
DE ITa22 (s oo p-m) Por fin, luego de hab: 


cho y cuando ambos 
rte de su prestigio 
fué por la final del título 
tino de peso meuio. 


ENTRE AMIGOS 


Í 
' 


DE 


disputarán ' 
el peso medio y 


"Rossi y D'Agostino el “mosca” 


EDUARDO D'AGOSTINO QUE REAPARECE EXCE- 

LENTEMENTE PREPARADO, TIENE GRANDES PRO- 

BABILIDADES DE OR ca CAMPEON JUAN 
A. 


mo an cado pura Sa tora d9.2 ¡AMBOS COMBATES SE EFECTUARAN EN EL TEATRO ROMANO DEL 
en : QUE JAPONES 


PAR- 


esta noche. En el centro, 
D' Agostino 


Hoy, Ostuni, ha tratado aun de an 
mentar la potencia de su punch. 

Según informes de personas que han 
seguido de cerca su preparación, la Ji- 
ferencia de fortaleza fisica será añora 
más favorable que la otra vez, al aspi- 
rante al título americano. 


La lucha debe resultar de ma- 
yor violencia y emoción que 
la anterior— 


Ostimi sube ya por 
- esperar que, añora, 
subir al sing y pelee -0 
hombre de sus prest 
¡ctoria. 


el campeón CGaltieri y su manager Lectoure 


vencer cualquiera de los dos, por “kouck- 
Out” y por puntos. 
Galtieri parece fuerte y veloz cu 
siempre. pero, el veterano campeón p: 
de sentir cuando menos lo espere él mis 
Imo, el peso de su larga campaña. Puede 
ser que su decadencia no haya llegado 
todavía. 7 motivos para. temer 


1 


No hay 
que eso' suceda esta noche, pero, 
posible siempre. 

En cuanto a Ostuni. en fortaleza 
sica tiene que ir en aumento y con ella 
sa eficiencia de boxeador. No seri, 
es Pues. mayormente extraño que mañana 
¿jvYenciera. Siempre, ciaro está, que ro 
a presa, al subir al ring, de la misma 
z lirdecisión de la otra vez y pelee en lu 

jferma que de él se espera. 


El encuentro Rossi-D'Agosti- 
no— 


Eúuardo D' Agostino, que reapartee 

, intentando la conquista” del 

- mosca. tuvo, como aficionado, UN: 
actuación brillantísima. = 

udamer:cano y argentino «1 

la mirable preci 

y el poder de sus “houks” 


conseguir a 
Si así lo hace, como c! campeón no! 


ha perdido cn lo más mínimo sus < el 
tie 
| 


ente e impetuo 
noche 1no; 


¡en 
> 


a 
Do cave duda 


E 
Cuando luego ¿e uza larga relache, cu 
anos de un profesor que no era-el que 
abía formado y había contribuido a 
le conquistara sus triunfos, se presen- 
Agostino como profesional, se e 

€ tendría una tuación tan bi 


el prosrama 


hombre 
mente por s 
prepara en gr: 
match con Ga 
bía logrado un 


116 
-—1e garanto que yo gozo se per 
fecta salud y er con ecuencia de 
inalterable felicidad p.rque tomo 
regularmente el Hierro Quina Bis- 
lerl 


! 
domina , | 
| POL 


o 
había 


quito”, Ostuni, que 


ARAARAANIAA NAAA AREA ARANA, 
Y 

Dentacuras Postizas ps 
YA 

SE COMPONEN EN EL DIA, $ 3 SE REFOZMAN LAS US.1 z: 

LABORATORIO DENTAL z . 

Bartolomé Mitre 754* U. 1. 2U28, aye $ E 
SLANAAARAANAINA: NARRADA AE 


Ji 


Promete resultar interesante 
del interclubs 


SE REALIZ¿RA ESTA NOCHE OTRA 


la misma preci 
no era yu como antes un 
mpenetráble. 


su 
¡dere 
¿pu 
¡desempeño 
[derrotado. S , E 
SS Más tarde, sq midió con el español 
REUNION EN EL 'tatra. en un reñido encuentro, que ter- 
ó empate. 
frió una segunda derrota 
ifrente al chileno Humberto Guzmán. q 
.¿lo venció por puntos. En esa oca: 
D ostimo fué algo enfermo a la luce! 
'mpo después, tuvo que dis- 
ulo de “peso mosca” frente 


CIAL 


éc 
Categoría plu 
Juan T 
aglia y 
Categ: 
candon y 
Categoría me 
c C 
ado 


La NATURALEZA. Pa 
ELLA 


D. CARRERA 


del torneo. 


| 
es ESTA NOCHE UN 
| 
| 
| 


pot”. 
ello es ' para 
ría. 


YERBAS MEDICINALES DE LA FLORA ANDINA. SELECCIO- 
NADAS PARA LAS ENFERMEDADES. SS VOLVER A 


RA VIVIR El 
ESTA CUANTO SE 


CAMPEON 


QUISIERA QUE OSTUNI 
PELEARA VIOLENTAMEN- 
TE, DICE GALTIERI 


Se dice,—habla Galtierí,—que Os- 
tuni será ahora para mí un adver- 
sario más peligroso que la otra 
porque cambiará de táctica y 
rá con más violencia. ¡Pero si es 
que yo quieró! ¡Si todo el 


Quisiera que todos mis adversa- 
ríos fueran* hombres decididos 
agresivos, que aceptaran la lucha 
tal coro yo lá quiero. Ultimamen- 
te he peleado con Muñoz, con Bor- 


FESTIVAL:EN OLIVOS 


Con el p; ama que va a contínua- 
ción, se realizará esta noche un festi- 
val en el “Boxing Club” de' Olivos, ealle - 
José C. Paz 2914. E 

En el festival tomarán parte: 3 

Héctor Fredes v. Ramón Galván. * 

Arturo Copello v. Alfredo Luján. 

Juan Serpa v. Amal'S Suárez. 

Luis Inés v. Julio Masella. 

Fredy Walter v. José: Gim. 

Carlos Azcarate y. Miguel Angel Ve-z 
(match de fondo a 8 rounds, categoría 
de medio mediano). 


El peso medio Mario 
Martínez 


Que luego de una campaña lucida 
en la Unión, quiere pelear en Bue- 
nos Aires 


Do se presentó a cum- 
iso y fué suspendido 
por esa causa, por un año. 

Hace un tiempo, desafió al campeja 
de su categoría por el título, por inter- 
medio de la Federación Argentina de 
Box. 

Reapareció recientemente en Monte- 
video, frente al uruguayo Delgado, obte- 
niendo fácilmente la victoria.por “knock- 
Ahora, bien entrenado, está iisto 
conquistar el título de su cate- 


go 
Ya una vez pelearon como aficionados 
Rossi_y D' Agostino, venciendo éste en 
un weñido combate. 

Lo que ha realizado Rossi entre nos- 
Otros, no éstá a la altura de lo que ha 
hecho su adversario de esta noche. 
Es, indudablemente, un buen boxeador, 
pero. aún no ha demostrado condición 
de excepción. Tiene, eso sí, un punch 
poderoso que puede proporcionarle hoy 
la victoria y le hará a D' Agostino vn 
buen combate. Sin embargo, por la 
actuación de uno y otro, hay quef con- 
sicerar al último, el más probable ga- 
nador. 


¡El estadio que se inaugura— 


La lederación Argentina de Box, es 
la organizadora de los dos matches de 
esta noche. 


Los matches se dizuotarán a” quince 


sounds cada uno. 

El importante festival se realizará en 
el Teatro Romano del Parque Japonés, 
Que se inaugura así como estadio pu- 
silístico. 
Tiene el nuevo local todas las como- 
didades necesarias para realizar eopec- 
tículos de la< importancia del de 
neche y una capacidad de más o pe 
cuatro mil espectadores. 


r ¡El encuentro preliminar — 


Antes del match, .D' Agostino - 
como número preltipinar, pelearán sex 
rounds Júpiter Kid y Alejo Viciano. 


| ALQUILO 
casa de 3 piezas, vestíbulo, como- 
| didades; 2 cuadras de la estacón 


La Paternal. Tranvias 9%, 9 y 48, 
Yeruá 


UER' SANOS, EN 


NEC: 


RIVADAVIA 8256 


U. T. =3, Fleres 


PIN 


(ibi: 


lll a CA 


tios fia 


Alai 


A 


o LI 


A : Sábado 14 Noviembre 1925 ! 
=> . E . ¡e —4 
ASOCIACION ARGEN- E l d R f [ M ¡ l ASOCIACION AMA- 
-TINA DE FOOTBALL ap Fen 1Z a ae arti ñn, ex ica z TEURS DE FOOTBALL 
Partidos para mañana - > Es - : d A P h B Partidos a jugarse 
COPA COMPETENCIA como, 10) Su Juicio, per 10 as a ey, mañana 
+ |-Arg- Juniors v. pS eS | . 5 > ES COPA CAMPEONATO 
¿| ¡de Boca Juniors; referee, Ce- a A 
Cp | porusaranteojerasdurantelacarrera| mz. == 
de-Sp. Barracas: referee, Ser- || -- en Avda. La Plata y Las Casas. 
vando Pérez. z = 3 f E 
A Nací en Granada, pero me he acriollado tan- | Voy a concretar, para los lectores de CRÍ- ss 
. . y 4 . y Esgrima v. Lanús, 
an de *, Corera, es sesws- | [fo, que en mi conversación no me suelen fal- | TICA, los entretelones de mi vida turfís|| az. == > te a 
e far nunca los “araca”, los “ahijuna” y los | tica y los sacrificios que son su eterno|| Y3s sarada v. aan, o: Bo- 
a Juniors" v- a cs | P7 . 3 corolario! Estudiantes v. Racing, en Paler- 
fumboldt. 401; referes, Tenconi. canejo . " 
Mio en Quilmes: o eS E a E : F.C Orto y Sportivo Palermo, 
> 7 z —Unos 30. sos. Me hice construir en 5 
O E IA 
a a | a 
“| Palermo v. Porteño; en Belgra- O como <n el me; - Sp. 
no; referee, Barbera. | 5 —¿Qué opina sobre el posible resulta- 
= i - do del Pellegrini? 
S — —Creo que Macón ganasá ese elásico 
de punta a punta. Los afic: todavía ' 
SON SUSPENDIDO E E - 
E ; ita de jockeys en el Hipódromo Argen- 7 
VARIOS PARTIDOS e a 2 
mis colegas y sólo me entero de in- E E j 
É A 1£0 PARA > 
— MONTIAUNENTE pp) MS AO PA 
a plo de Pernanos PE y e iaa 
gunos coneiros procedi El css ve pá] BOGA JUNIORS 
o : —¿HÉ estado alguna vez en peligro de 
ron ayer a suspender varios E señor En una oportáidad que = 
- partidos de_la división ful a canar en uno de los restaurants que Argentinos Juniors y Temper- A 
intermedia ; Lastres, vino, cate y da domo aa os | ley se medirán por la semift- | 
— + rifa defun número del millón”. nal de ia en el : 
7 MALA MEDIDA Unajanécdota de Martin— .| ' field de Boca Juniors  ' 
F, E terminar nuestro reportaje le so- A 
PA A AAA LOS EQUIPOS | 
Isolución adoptada por un grupo de con- ss glosó. con estas nalabras: En de. : e y 
(dos que por el campodhato de interme- vo, donde Pablo Podestá y Camila Qui | 1 Cope. de Compeiencia se renllzará Y 
jdid debían jugar los clubs de la zona 


j morte, sección Ay. . 
1 La medida adop! es una arbitra- 
lriedad a luces vista: hecho de que 
algunos clubs por cónveniencia propia, 
.0- por acomodos > a la sombra, 
hayan pedido la s ión de un par- 
tido no obliga a la. ión total de 
un fixture de una sección. Ni había por 


A 
SAM MARTIM 1 


A A 


mañana en el field de Boca Juniors es 


que jugará 

mir, en el field de Sp. Barracas. Ambos 
son dos semifinales y el vencedor de 
dichos partidos tendrá que enfrentar- 
se en la final de dicha copa. 
partido a jugarse en el field de 


> Juniors es también de sumo inte- 
que acceder a la ¡ón de aquel; rés deportivo. Tanto Arg. Juniors como 
partido solicitado en gallos y medias | » Temperley han venido 
pies o S a | una buena campaña y se a E 
ro parte 1Ó1 rafa junfo de los primeros sobre Hura- 
una violación flagrante a una propia el triunfo 


resolución del Consejo Unico que' pro- 
hibía terminantemente, a la m di- 
rectiva suspender pardos _sin antori- 
zación de ese Consejo Unico. 4 medi- | 
da de ayer tarde, es pues no sólo viola-| 
toria a los intereses cuantiosos de los; 
“clubs, sino que también violatorio a los | 
estatutos de la entid: y a las pro- 
pias resoluciones del nsejo Unico. 


JIMETAZO AHIJUNA: 


potencialidad suma y una hh: e 
> a 0 5 le el dad perfecta, que le ha valido triunfos 
ción de lós y idos, significa algo más ¿[por as a 


que una anormalidad. 


'RENOVO SUS!¡AUTORIDA- 
DES EL C. A. PORTEÑO 


En la íiltima asamblea ordinaria !le- 
-yada a efecto por los socios del Club 
Mlético Porteño, fueron renovalas laz 
sutoridades de la institución para el pe= 
ríodo 1925 - 1926, quedando la nueva co- 
misión directiva constituida en la 8i- 
guiente forma: 
+ Presidente: M. José Barbich; vices 
“presidente: Colón B. Vallebella; secre- 
tario: Gabriel C. del Mazo; prosecreta-* 
«rio: Osvaldo Martelli; tesorero: Melchor y 
Baralis; vocales: Federico Luzio, D«- 
maugo Bacigalupi, Luis Destuet, Benja- 
mín- Toulouse y José Limas; suplentes: 
Eduardo Lalor y Raúl Martelli. / 

JLa secretaría del club funciona n 
* Suipacha 314. 


- ESTUDIANTES 1a. v. SAN| 
TELMO INTERMEDIA 


Este interesante match se realizará 
mañana, en el field del club San Tel- 
mo, sito en aGray esquina Azopardo, a 
las 15 y 30 horas. 


o 


pues pareajs, 
con una leve tendencia favorable a 
Temperley por el mayor poderío de su 
línea. delantera,, pero lo que es induda- 

resultará interesante 


que enfrentar con el vencedor del en- 
cuentro entre Boca Juniors y El Por- 
venir por la final y he aquí que el en- 
cuentro a jugarse tiene una importan- 
cia excepcional. . 

El partido como decimás se jugará 
en el field de Boca Juniors y los con- 
juntos formarán así: 

Temperley. — López; Marolla y Du- 
rruty; Perri y Laurenzano;  Salvetti, 
Fernández, Minondo, Perduca y Fili- 
berti 

Arg. Juntors— López; Giachetti y Di 
Paola; Perini, Vaccaro, y Lobianco; 
Vechia, Meraldi, Bernasconi, Solano y 


Rivas. 
De árbitro actuará el competente 


Siguiendo la costumbre impuesta pory25 pesos una vez, 9.50 y 3.70, respecti-,leto. Fué esa la Inciación de mi buen: roga representaban con gran éxito “La | Seravando Pérez. 
CRITICA, desde hace tiempo, de hacer | vamente. > 


hablar cada sábado a uno de los pilo- 


hoy el turno a Rafael Martín, que, en 


Lo llevaron a Juvel a Temperley, y en- 


entre ellos a Auw. con los que me fué 


racha. Me adjudiqué entre los dos hipó- 


fuerza ciega” de Vicemte Martínez Cuiti 


las dromos en un año 85 carreras" Mis mejo- | ño. Ocupaba yo una butaca extremo de 
tos del Hipódromo Argentino, le toca !tonces me dediqué sólo 2 seis caballos ¡res triunfos en San Martín, los conse- | fila, más o menos a la aitura de la mitad 


Suí con Telilla y Lady Valle, 4 y 5 carre-| de Ja platea. Al finalizar la obra, cuanm-,. 
ras respectivamente. También conseguf| do el malogrado Pablo se degollaba, nm] 
4 primeros puestos con Bastille y 4|estaba yo en el secreto de que en esa) ( 


la categoría de aprendiz, ha tenido tam- 
bién aciertos dignos de elogio. Huelga 
decir que a nuestro repórter, que por vez 


El team de San Telmo, formará asf: 
Romero; Nouche y Sornón; Scarpato, 
Power y Pérez; a 


bien, pues todos salieron de perdedores.” 


Leporace, 


Fourcade, Repetto y Bergamini. 
Con anterioridad jugarán las reservas 
de-los mismos clubs. - 


ARGENTINO DEL SUR DE 
FIESTA 


En el recreo “Nino”, de la isla Maciel, 
se realizará mañana “una fiesta, organi- 
«zada por los dirigentes del club Argen- 
tinos del Sud, en hoñor de los jugadojes 
y socios del mismo. — 

El producto de la fiesta será a bene- 
ficio de la caja social, para contribuir 
a los gastos que originarán las insia- 
Jaciones a construirse en su campo Je 
deportes,  - 


UN -BUEN MATCH DE : 
- INTERMEDIA 


jugarán, én Lanús, los equi] 


e la tierra de Maria Santi- 


primera lo veía, le causó Martín exce- 
lente impresión, pues parece ser un mo- 
zo correcto.” 


sma— 


“Xací en Granada, y recién a los 5 
años una familia amiga cohvenció a mis 
padres, tras grandes esfuerzos, para que 
me dejaran venir a América, a cuyo am- 
biente me he adaptado tanto que quien 
sabe si me encontraría cómodo si a esta 
altura de mi vida me obligaran 1 retor- 
mar a mis lares nativos en forma defi- 
nitiva. 2 

Cursé mis estudios elemen 
colegio de las calles Pueyrredó 
miento, y, felizmente, cuando estribo, no 
juego a la lotería con las faltas de orto- 
grafía. Concurría -todas las tardes au las 
cCalesitas de Ja plaza Once, iniciándore 


les en el 


Mañana 
poz de los clubs Gimnasia y Esgrima dejallí como “jóckey” sobre los pintorescos 


Lanús y Villa Acasido. 
al Esto match, a élubs en lucha, 
“tiene sumo interés, por cuanto vienen 
sunaderrollando ambos una meritoria 
. ¿Campaña en la zona que militan. 
No sería nada de extlañar. entonces, 
que el encuentro sea presenciado por 
. Thumeroso público. 


- ESTRELLA DEL PLATA | 


Los entusiastas muchachos» 
B. del Círculo Deportivo del pes E E 
:garón mañana, a las.9, en su pi 


frisones de madera. 

Más tarde, en una chacra de Floresta 
aprendí a andar a caballo. trasladándo- 
me entonces para el lado de Belgrano, 
donde ingresé como peón en uno de los 
studs que cuidaba el finado Pío Jaén. 

Aní estaba Posadas, Siete y ledio;. 
pero recién tuve bajo mi control la 


lyegua Solita, hija de Old Man, con"mu- 


cha suerte, pues ganó dos carreras ex- 
celentes en forma consecutiva”. 


El galaico Martín nos 


sigue 
contando su historia—  * 


“Más tarde, Posadas ganó mueve prue- 


s La 58. A. jugará alas 15 horas contra! 
Porteños Unidos, en;la cancha di 
e de Estrella del Plata e E 
5 del Plata aceptan de - 
* fíos de las quintas divisiones de cualquier 
institución. 


Avariosis 
de that? 
y. T 446-1975 Juncal 


Azcuónaoa 737 


ri. También Siete y Medio cruzó tres 
veces el disco victorioso. cuando yo lo 
cuidaba. 

Mis restantes actividades 
bien las conoce. Sólo debo dectr q 
tuve siete años y medio baj 
nes del pobre don Pío, « 
mí como un padre, pues me ayudó y 
cho y me tuvo un sin fin de con: 
naba 65 pesos mensuale 
por ciento d Á 
peón, pero don Pío me 
ros regalos. Tod: 
y cuando lo 1 
en la esfera 


Qué hice en lo sucesivo— 


tuil, un hijo de Amster: 
carreras como peón 


[ata con u Rey de Rom 


| 


Consecuencias dé una tren- 
zada— 


“Volví a Palermo nue: 
como peón en lo de Balta: 


traba con mucha fe, poru 


¡mente convencido de que se trataba de 
ur crack. 


hasta que un día me man- 
Roncales a trenzar a Pi 
tusa. Como yo tenía otras ocupacione 
no pude obedecerle, y cumo consecuen 


* cia de ello fuí despedido. Cuando me fuí * 


¡del stud hice comprar la yegua Fo- 


rastera, llevándola conmigo a San Mar-¡ 


¡tín, y una vez que la eurá bien ta tra 


ía conseguido hasta entonces, vale de- 
cir, ganar una carrgra muy brava con 
la monta del negro Aci vol 
vió a correr con Lagoma ra2- 
logró en forma defin: 
desarrollo de la lucha y «1 toc 
los cod 
se quebró la paleta murien: 


» en el acto.” 
1 
1 


Temperley— 


“Muy desilusionado por ese contraste, 
senté mis reales en el Hipós 
¡1 Temperley como aprendiz y cr 
a como arma de def: 


| aue por cierto no se vi y 
pues gané la segunda vez que corrí Ese 
día me fué ofre: 
gua Silaba con 
tuve la satisfac 


la 


notarme un do- 
blete como joc! ba y La Elena, 
agregando ai doble triunfo mo como cui- 
dador de la última nombrada”. 


. Mita, D 
el vúttico! La suerte de un chico vende-|vranto. como 


| dor— 


“Con Silaba pazut Mn 
y con La Elena 14: 
lo boleto pe 


ort de 140 y 
. No jugué 


ijo de uno 


¡Martín en el Hipódromo de¡ 


con Franceschi. No deseo insistir sobra| oportunidad usaba un globito con agua 


pruebas de menor cuantia, porque si re- 
latara su desarrollo sería este, más que 
un reportaje, una estadística”. 


| Algo sobre la derrota de Pa- 
shá Bey— 


| “Hace poco que he vuelto al Hipódro- 
jmo Argentino como aprendiz a las Ór- 


te meses bajo denes de Luis Saini en-el Stud Abrojo. 


De las nueve pruebas en que intervine, 
j tengo apenas un segundo, un tercero y 
dos cuartos puestos, no figurando en las 
¿Testantes por falta absoluta de elemen- 
tos. Sin embargo, debo formular en esta 
l oportunidad que me brinda CRÍTICA, al- 
gunas consideraciones que considero opor 
tunas. Creo que cuando piloteé a Pasna 


y Sar-|a Palermo, consiguiendo lo que nadie ha- | Bey el día que llegó segundo tras de Ben- 


juí a “medio pescuezo, si aquel no hubie- 
ra corrido con anteojeras, el resultado 
pudo ser bien distinto. Pashá Bey al vol- 
car el último codo, tuvo miedo de los 


prueba de ello, está en la suspensión por 

¡ tiempo indeterminado que le aplicó el 
¡Starter señor Llerena. Tengo esperanzas 
de que en el Stud Abrojo la suerte me 
¡sonría en lo sucesivo, pues Saini me ha 
| prometido ayudarme en forma”. 


- Preguntas y respuestas— 


—«¿Quiére expresarnos su estado? 
LR casado y sólo ambiciono que me 
¡vaya bien y ten+fPun descendiente, para 
lo cual me comprometo a no omitir es- 
fuerzos. 


ide 


¡tan 
he 


5 y gozo, por consiguiente, 

descargo, que me resul- 
s. En.esas condiciones, 
tres pilotos, vale Cecir, 

O scan Máximo Acos- 
o. 
para mantener 
tual no me significa el 


O 


algunos accidentes en 
profesión? 
rodé en San Martin con 


10m: = 


ullos y las peleas de pe 
iltan cien veces más 
los mejores asaltos de 


Mos sus artistas Tayo- 


del Porteño. De 


ato, 
un 


amílina y fué tal la impresión que la 


'scena me produjo, que salí enfermo y i 


eso que no soy de los que fácilmente se 
¿ impresionan. Me enteré Juego que la Mu- 
nicipalidad prohibió más tarde ese deta- 
Ne; pero desde esa nocne juré no acudir 
á espectáculos dramáticos y he cumplido 
hasta ahora xi palabra. E 

Aquí dimos finiquito a nuestra conver- 
sación, mantenida en forma amable con 
Martín, quien por su peso y por su con- 
cepto que hasta ahora no ha merecido 
críticas, tiene por delante todo un por- 
venir. 


EXCURSIONISTAS JUGA- 
RA CON PLATENSE 


La entusiasta escuadra de Excursio- 
nistas recibirá mañana la visita de Pla- 
tense, quien irá a disputarle los dos 
puntos de reglamento. 


Será este, con el de San Lorenzo y 


en €! palos y se abrió siendo esa la causa úni-|Estudiantes de La Plata, los dom únicos 
r uno deica y egclusiva por la cual perdió tanto|£ncuentros que se realizarán por el 
fué tocada en forma tal que;¡terreno. Es, además, muy indócil y la|Pt0nato amateurista y, por la rivalidad 


cam- 


que existe entre ambos clubs, es de es- 
perar que hagan un encuentro reñido e 
[interesante. 

Excursionistas, que ante los fuertes 
se agranda, es capáz, no sólo de ofrecer 
tina recia lucha a los “calarares”, sino 
también de vencerlo, cósa que de llegar 
a suceder no nos extrañaría, pues los 
locales han demostrado: durante la pre- 
scnte temporada ser de aquellos que nc 
|se entregan a dos tirones: z 


o, alan 


¡ TODO VERDE!... 


| COLOSAL PROGRAMA DE V. 
Nuevos grandes debuts 


PARANA 440 == 
24 SALONES RESERVADOS. 


| HAJAS y BRILLANI 


Antes ue comprar consulten precios en la casa de 


CELESTINO RETTES 


BRILLANTES 


- EXITO DE LOS 


CHANTECLAIR Poncing” 


GRAN FIESTA DE PRIMAVERA 
REGIAS FARANDULAS DE 150 EXIMIAS BAILARINAS 


'BSEQUIOS A LA CONCURRENCIA 
¡ DOS ORQUESTAS EN LAS TRES SECCIONES 


'ARIETES 


U. T. 1084. MAYO 


— ENTRADA PARA AUTOS 


MO 


Y PERLAS 


Sábado 14 Nori 


El Automo 
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KCailícerz — 


vilismo y los deport 
cánicos en el País 


La carrera de las XII horas 
en auto de turismo marcará 
un éxito sin precedentes 


Lula 

Todas las carreras automovilística arcas de coches la carre- 
slempre han ido superándose en éx te importante, pues 
Por eso no dobe de extrañar que la esta naturaleza es 
gran carrera de las MI! Horas a reali- ic 
zarse el próximo domingo 22, con coches 
de turismo, en el Circuito de Morón, [bondad de 
Imarcará un verdadera éxito. sin prece- ¡man el automévi 
dentes en la historia del automovilismo¡_ La carrera alizará, como ya lo 
macionale , mos 1 . con coches de turismo, 

La importancia misma de le carreralo sea con carroc a doble faeton, con 
y la rudeza, advierteg, le inmediaio quel sus guardabarros 1 estribos, fa- 
es una prueba donde el cor del eon- y faroles. no permitiéndose las ca- 
ductor ha de estar a la par de su peri- | rrocerías “doble baquet”. 
cia y de su espiritu de observación. La prueba ha despertado singular en- 

En efecto, no es esía una carrera deiti 
velocidad; es más 
d+ el conductor ha d: 
che le responda hastgfel final y no 
lograrlo en esfuerzos tnútiles. El triun- 
fo en esta ocasión depende 
sagacidad del condugjor que 
lentía en correr a extremada v: 


s 


motor ,sino que la 
ás resortes que for- 


rar que pa 

la currera más de una 

t dor que de 

E vela el interés y el deseo de Tar 

és de la | condiciones q ha despertado esta ruda 
su va- 

locidad. 


cuidar que el co- 


e partes a la misma están 
Jobligados x llevar ocupados los cuatro 
¡asientos con :sual número de pasajeros 


E ¿ adultos durante las doce horas de la 
La carrera ha sido dividida en dos ca- 
LE suy PELIGRO: 
=== 


carrera. 

¡tegorías: la prim 

ches con motor hasta 3 litros de cilin- 

drada y la segundá para coches de mo. 

¡tor con más de tres litros de cilindrada. 

S ¿ _La prueba, como decimos, se realiza- 

¡Té en el circuito, comprendido por el 

¡cruce de los caminos de Bella Vista, 

Púente Márquez, San Miguel, Moreno y 

¡Morón en una extensión total de 4 
kilómetros. 

|, Se establecerán controles fijos 

plantes, y al término de las doce 


Limpiador de parabrisa 


| 
| 


y.vo- 
horas 
¡Te comprobar el terreno recorris 
¡Controles levantarán una bandera 


minutos antes de que 

' 

; Será declarado vermedor en cada ca. 
1 ¡tesoría el coche que haya cubierto ma- 
¡yor distancia en dicho circuito en las 
¡doce horas. 

| Tendrán derecho a premio únicamen- 
¡te aquellos competidores que hubieren 
¡terminado la cba con un recorrido 
metros. 


cinco 
finalice la carre- 
ra para poner sobre aviso a los parti- 
cipantes. 


esta ca 
sigu:entes pren 
recordman de las. XIf Horas de 
ualquiera de las cales Gran tro- 
eo y diploma de honor. En la catego: 
le al primero. $ 1500; al se- 


y al tercero $ 500. 

En la cutegoría de más de tres litros: 
primero $ 25 al segundo $ 150 
al tercero 3 14 


> 
Para el interior agréguese $ 0.25 
s del primero, de 
incdalla de oro: a los 
acompañantes del segundo y tercero de 
cada categoría. medalla de plata. 
A tudo corredor ado, se le otor- 
rá un diploma haciendo constar la 
Oportunamente daremos la nómina úe 


Remitimos contra reemboiso 


Por mayor, deséuentos especiales 
r 


= EL ATLETA Oporiunamente daremos la númina de 
PUEYRREDON 240 - 5405: 


inscriptos. que un número con- 


Modelo 1926 


y 
/ 


; DOBLE PHAETON 


5 4.090 


S¡W. B. AIRES 


Multedo y Berlingieri 


1430 CANGALLO Buenos Aires 


— o 


A 


¡ 
| 
| 
| 


4 


' 


Í 
| 


| 


i 


1 
4 


[se fijará la situación de cada coche pa- | 
Los! 


| 


1 


-. ¡beta 
han establecido | mósfera, 


1 


1 


¡Importante carrera de 
automóviles Standard 


importantes 


El elevador de esencia Lamaze 


Este aparato recientemente p: 
do, se caracteriza por el hecho de 
cubeta de depr S 
ció E 


cons; 
un elev 


/e nna novedad, permite obtener 
dor de construcción y funciona- 
muy sencil 


enbrta central A. colocada den- 
por 


io de da d 


alimentación, B., 
erda la tubería d 
1 conducto 
ón dei moto 
presión 


Hega 


centro de e condu: 
una varilla (3), que 
dentro del eje de w 
mata en la parte 


Ja sobre ésie, desemboca 
compuesto de un tubo 
rgente y otro divergent 


con la atmósfera po. 
rd. = 


i motor está en marcha 


¡bota interna 


o 


ha 


conducto central y ponicn- 
depresión G en co: 
Giífard. La carsa de 


e a por ei 

J adepresión que é 
La depresión que se eejrce en el vér- 
el vací la cubeta A. por el orificio N. 
Nega: a medida que le 
al mismo tiempo el (lo- 

, tador K que llega a tocar el tope L de la 
lla y obtura por consiguie o: 
o superior del conducto de depresión 
emonces la esencia cesa de 
ropio tiempo por el “sifferd 
más sometido a la depre- 


actuando sobre la esencia lu hace 
c por la válvula C. hasta D., desde 


do que la esencia 
Án. de manera que aunque la cu- Íoula se cierra automáticamente y el 
está en comunicación con le ut-findor al dl: 7 restablece las Co 
se ha el efecto " € E 

de la depr D que paa pio de la, operación. 


pre: sas 


ha dispuesto que dos equi- 
eros ultimen los arreglos con 
el fin de que el día de la carrera que- 
den en estado ininejorable. ES 
La hora de largada ha sido fijad: 
para las $ y S. E. el gobernador de la 
don Ricardo Aldao, especial- 
ente invitado, dará la señal de partida 


deport 


| 
| 


Club Argentino de ésta 
anasia y Esgrima del 
ignado, vu, sus delega- * 
controlarán la prue-| 
lr 


v el Club de € 
io, han 
dos oficiales que a: 
+. lo que dará más realce a la mis- 


de automovi 


nta Fe) trabaja activamente A 
An Es li ar los qe arativos de la El servicio policial estará debidamen- 
importante carrera Standard, “Circui-[te atendidos por 40 agentes o 
to Esperanza de 1925” que se o E forma estratégica por el cireuto de 
a z Ñ la carrera. 
| Como ya lo hemus anunciado, los pre- 
Y 


> esta im- 
ás franco 

Exito a juzgar por el co, que la 
isina ha despertado entre Jos afí E 

Tu os al qn deporte y por el eS | diplomas medallas de oro y o 

fuerzo desplegado por la entidad orga- [los ganadores. Ultimamente se ha ca 

nizadora, digno del mejor elogio. uesto adjundicar un a regul 
Hasta lu fecha se han inscripto re- ¡dad y al record de la vuelta. 


gularmente 15 aficionados locales y de 
puntos de la provincia, EL DIRECTOR DE LA 
VEEDOL 


M0 pesos al primero, $0% al s: ndo, 
al tercero y 309 al cuarto a más de 


calculando que el día del cierre de la| 
nscripe su número superará todos 
los cálculos de los organizadores. | 
Los caminos han sido objeto de e: | 
ecial cuidado y el intendente muni B > - 
ES decidido entusiasta de esta clase | los productos Veedol en Sud Améril 


KineéstoN 
Puriicador y Filtro de Aceite 


EVITA EL DESGASTE, CONSERVA 
LA POTENCIA Y PROLONGA LA 
VIDA DE CUALQUIER MOTOR 


Dar Y 


depurando constantemente el aceite lu= 
brificante de los ele mentos dañosos que 
tan rápidamente destruyen la eficien= 
cia del motor en su operación. 


CADA APARATO SE SUMINISTRA 

COMPLETO CON SUS ACCESORIOS 

Y CUALQUIERA PUEDE FACIL- 

MENTE EFECTUAR LA INSTA- 
LACION 


| Exposición y Venta: 


AVENIDA DE MAYO 
ESQ. PERU 


Unicos Importadores: 


Ditlevsen € Cía. 


COCHABAMBA 54 BUENOS AIRES 


y en el Extranjero 


| 


¿son a 


¡cias notadas en tal exposición; de una 


en la posición representada en i 
JA 1 puesto, más que nunca, de moda, no en- 5 


válgulas, dispuestas en Y y goberna-¡en ultra-Mancha. 

ES por empujadores. los ejes de los| La silueta se ñ poes a poco; 
cuales van trecuemtemente montados|los cuadros tienden a alargarse y las , 
sobe cojinetes a munición: en algunas |sillas a bajarse, beneficio de la Hí- 3 
malas se ven ejes de levas al tope defnea en general. 


ÍMANANA SE CORRERA 
¡UNA INTERESANTE CA- 


1] 


a 1 
'bremente el aire a la cubeta 


-| me a José C. Paz y regreso se co: 

¡una interesante prueba ciclista, or 
4 - ul? zuga Tr el club Ciclista Unidos en 

ráen en que se encontraban ul = m0: S = y 


s a disputarse serán los siguientes: ; 


El señor De Bou director general de* 


—= 


es me- 


tra al 


El salon de la motccicteta en Londr 
Inslaterra es el país motociclista por 
excelen: la, el número de motos y síde- 
cars q alí funcionan es superior al 
de los Automóviles y ante el desarrollo 
intenso de esta industria se concibe que 
€l salón que cada año se le reserva en 
dres constituya una gran atracción 
todos los a quienes interesa 
moto, come € industrialmente. 
En esta materia, la técnica inglesa 
ha servido siempre de guía a los cons- 
tructores de otros países y las noveda- 


lA 


ps 
cilindrada de 350 ce. es la más 
Hasta 500 cc. todas son monoct= 
líndricas; una sola marca, James, per- 
manece fiel al bicilindro en V de 500 
y dos: Douglas y Conventry Victor, a 
talmente. 


los cilindros opuestos horizon: 


y aportan: 
sentan motos de 1000 cm2, algunas 
elias provistas de comando de vals 
a pos hee noreda. [capaz de velocidades de 136 km. por. 
les que ven ei día en liympia Show | hor: oventry-Ezgle, Montgomery-An- 
S entadas adaptadas en todas¡zani, ete Es 5 % 
le 52 marcas expuestas, 47 eran Como dijimos, el motor dos ¡empos 
3 norteamericanas, una belga|se hace raro, sin e > 
y una francesa (Peugeot), con- len 506 em?, 
dose además diez constructores dej¡f 
siete de motores. | 
i dar una idea de las tenden- 


marer 


por poa ba mecá- 
= engranajes, substitu- 
casi totalmente la clásica bomba a 
mano; el dispositivo de barbotamiento 
motor de cuatro tiempos se haja nivel constante és el más empleado. 

Una tendencia característica del sa- 
conprándose el de dos tiempos más gue|lón es la desaparición de la correa — 
en "las por la.cadena, última moda 


máquinas de bajo precio. Las ¡substituída 


h cilindr: 


Matchless, Chater-Lea y 


LA BUENA FORMA DE 
UNA BUENA LIGADURA 


Aunque hoy se encuentran corriente- 
mente en el comercio pequeños wtensi- 
[tios que permiten ligar rápida y ssidao 
[mente los tubos de caucho sobre loz 
[conteras de los tubos metálicos, es ú% 
¡Saber emplear el hilo o el alambre cn 
¡“aso de apuro. 
_Cuando se vsa llo se proer 
Siguiente manera: se hace un 

¡ ¡Uno de los cabos que se enrolla 


RRERA CICLISTA 


organiza el Club Ciclista 
idos sobre el recorrido Pa- 
losé C. Paz-Palermo 


Mañana, sobre el trayecto de Poler- 


« 
rr 


me 
mec tiempo que la tubería, empraoado 
por la parte opuesta a la extremana de 
aquél Una vez hecho el enrollamienio, 
se pasa la última espiral dentro del tm 
cle y se tira de la extremida que se de- 
Jó libre, lo que tendrá efecto ajesur 
el Lucie que aprieta la ima espia, 
por las demás que le preceden. 

Cuando se trata de alambre no se pue- 
[de hacer lo mismo debido a lu zaltr de 


¡cual intervend 
iros más destacados pedajistas. 

La carrera ha sido reservada para co- 
rredores de primera y segunda categoria 
ylse han inscripto un buen número de 
cofredores lo que hace que la lucha se 
presente reñida e interesante. 

Los competidores son los siguientes: 


d elasticidad de la materia prima. i- 
1 INSCRIPTOS ¡tex se encolla cl elembre en los dos sz 
1 ferimera categoría. — Guido Brovaro-|*idos. cruzando las espiras en cada 


A A 
os illanueva. Pedro Fava, José| reclinando sobe la tubería li parte 
AE A E 
= Narguss Js Garmendia aras [0d del alambre que se piensa emplear, 


Richiardi, 4. Campanella, Eusebio L 2 
¡ 2 
| 2 
2 € 


sánchez, José López, Leopoldo De Me- 


yer, Esteban Durán, Celso Fernández, 
. Manuel Ferreyra, Oreste Isolio, Francis- 


| co Panno. 


CONTROLES Y COMISION DE CA- 
RRERAS 


J 


Jueces de largada y Jlegada: — Livio ¡ 
amognino, Pedro Pietranera, Mario | 
ro, Juan B. Ferro, César Pavesio, 
«José M. Ferrero, José Carreras, J. G. 
| Pardón. Cronometrista: Carlos G. OL. 
| dani. Comisario general: Aníbal Fren- 
co: Controles en Olivos: Marino Paz 
lossi, Francisco Goncalyes. Controles en 
San Isidro: Alberto Romagnoli, Mariano | 
Gatti. Controles en San nano] 


: EN 


Colocándola en una segunda bobina. El 
alambre a emplear debe ser blando yno 


EL MAT: poe 
MATCH BENOIST-DIVO E E , 
i (2 la izquierda) * 
A fines del pasado mes tuvo lusar| 10- — Disponer un bucle A. que ze cu- 
en el autódromo de Monthery el espe- ¡| Drirá con las espiras de la ligadura. 
rado match Benoits-Divo, los dos “ases”! 20. — y 30. —Terminada la vuelta dl- 
actuales del volante. El match com-|ma, se prepara la ejecución del tor- 
prendía dos partidas y una revancha, | cabo libre C. 

que se disputaban, respectivamente, en| 30. — Aspecto de la ligadura termina- 


Agustín Raggio, Juan V. Domínguez. 
Controles en Pacheco: Salvador Grasso, 
José R. Cossettini. Controles en José 
C. Paz: Gastón Louison, Enrique Zo- 
lezzi. Controles volantes ey moto: Ni- 
colás Odino, Antonio Giacchino, Gabriel 
Ramis, Martín Landini, Enrique Bene- 
¡ dettelli, Pedro Novarese. 


dos vueltas de pista, saliendo primero, | da. 
por turno cada concurrente, seguido de Ligadura ejecutada con alambre 
su contrincante por un intervalo de 10 (a la derecha) 
segundos. lo. — Principio de la o 

En el primer partido Divo reclizó las 20. — y 3q, — La última vuelta ter- 
dos vueltas en 148” 25 y Benoist en!minada se prepare la ejecución del tor. 
147” 25. La mejor vuelta fué ejecuta- | cido, tomando los dos cabos casi en la 


da por Benoist en.48" 25 
En el segundo, Divo empleó 145” 4/5 


prolonzación uno de otro. 
. 10. — La ligadura terminada. 


_ — __——  _ _ _  ____ _»>-___ 


y Benoist 1'55” 25. La mejor vuelta co- 
rrespondió al primero, que marcó 46” 


215. 
_En la final triunfa que cu- 
mien— 


había partido en viaje de inspección 
hasta el Brasil de donde ha regresado 
ei martes de la última semana. 

Ei señor De Bou trae una impresión Benoist, 
inm-jorzble de la extensión de los nc-|bre sus dos vueltas en 145” Hs, 
zocios_1e la Veedol en lz citada zepú- (tas que su rival emplea 145” 3/5. En el 
blica hermana. que lo mismo que en es- 'curso de esta final Benoist llegó a so- 
ta república, los citados productos gu-|brepasar la velocidad de 201 kilómetros 
zan de una merecida y acreditada fama. | por hora. 


LA FAMOSA MARCA ITALIANA 
DE BICICLETAS OFRECE EN 
S EXPOSICION SUS 


NUEVOS MODELOS 
ADELFO MURATORI 


CALLE CERRITO 352 
- IMPORTADOR DE BICICLETAS Y ACCESORIOS 


Agentes en: ROSARIO DE SANTA FE: Gino Sillico y Cia. CRUZ AL- 


Ta: José Carreras. MAR DEL PLATA: 


Juan Milani. TRES ARRO- 
YOS:Miguel Gamba. E 


Hay zonas disponibles para Agentes 


£ás. 12 
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RESEÑA SEMANAL DE LAS MAS 
AUTOMOVILISTICAS EN 


LA 


“UN CAMBIO DE DO. 


MICILIO 


El señor Benedetelli, activo represen- 
“tante de las bicicletas Murbeton nos co- 


REO 


El Mejor Coche de su Precio 


3 


i 
l 


Los dos potentes frenos de pie 
del R. E. O. con mayor super- 
ficie de frenado que cual 
otro coche americano, aseguran 
un dominio positivo e instintivo 
del coche, eliminando el gl 
que entrañan los fren: 
mo poco accesibles en 
emergencia. 


Visite nuestro 


* política de eliminar ganancias de fá- 


sus oficinas a Corrientes 1720. 


La R. E. 0. Motor Co. produce un 
solo tipo de chassis de automóvil, y 
éste es diseñado y construído total- 
mente en sus propios talleres, consi- 
guiendo así mayor perfección en el 


terminado de todas las partes que lo. : 


integran, obteniendo, gracias a esta 


bricas subsidiarias, una considerable 


econtmía en la producción que le 


7: = seal 
-Cuestiones prácticas 


permite presentar un coche de la 
más alta calidad, a un precio racio- 
nal, que ha sido ahora más rebaja- 
do aún. 


salón exposición 


Solicítenos catálogos 
REPRESENTANTES GENERALES 


Dartisu el longueú 


Esmeralda 1 


122-Entre Rios-Ciudad 
Nov. 15-1924 


Los 
Coches > 


Studebaker 


AS 


Son 


En seis meses 
«ecorrió 35.000 
kilómetros 


Económicos en consumo 


THE STUDEBAKER CORPORATION OF AMERICA 


de Nafta, ' 


Aceite, 


Neumáticos. 


l- - Hay todavía coches Studebaker 


1366 - AVENIDA DE MAYO - 1366 


munica para que así lo hagamos cono-4 
cer a los interesados, que ha trasladado 


Atendido el deseo del señor Benede- 


Toulouse $ 


Buenos Aires |) ... 


Anderson con moto Indian bate el 
record mundial del kilómetro 


Una cátedra de tráfico 


de tráfico, a la 
soderna, 


Como consecuencia de esta entrevista, 
la Universidad de California ha dado a 
conocer la creación del Albert Erskins 
Los: Bureau para el estudio del tráfico, privi- 
r Pa-| legiado por la Studebaker Corporatién. 
La Studebaker Corporatión of Amé-! 
:a, consciente del carácter apremiante 
1 probiema tráfico y la imperiosa nece- 
sidad de recopilar información científica 
¡al respecto, desea disponer de fondos pa-- 
ra la creación de un Bureau para hacer 
alumnos que se graduaran en la Uni-, 
* yersidad de California”. : 
¡ El señor Erskine formuló los siguien- | 

| 


¡es comentarios al respecto: 

j “La inaptitud de varias de las ciuda- 
des americanas para levar el tráfico de] 
sus calles puede atribuirse casi por en-: 

tero a su falta de información técnica co- 
rrespondiente. El tráfico es un problema! 
de ingeniería; sólo puede dominarse com- 
petentemente mediante reconocidas leyes 
de la ingeniería. Con este principio en 
cuenta, nos hemos permitido ofrecer nues 
tra cooperación a un problema vital que 
afecta la ventaja y seguridad de la cir-. 
ulación autoviaria” 

“El mencionado Bureau estará a car: 

go del doctor McClintock.- antes miemb 

del Departamento de Tráfico de la Uni- 
versidad de Harvard. y reconocido inge- 
niero de tráfico. Autos de “Control del 

Tráfico” y “Código de Trático de Los An- 

geles 


tablecido en la rama sud de la Uni 
versidad de California, en Los Angeles, 
esta oficina limitará sus estudios al trá- 
Tico urbano, sus dificyltades y como sub- 
sanarlas. Disposición del pedestrismo, el 

- > ¡ conflicto entre tranvías y automóviles, 
¡ A. Russell Erskine, presidente de la| sistemas do regulación, velocidad, recorái |. 
distancia, señales, y demás factores Sii 

| Studebaker z »ertinentes, serán sometidos a riguroso | AN 
Cuando el señor Hofímoan fué a 


udio, ¡éndose obtener los informes * 

oEN one emitirá en cualquier ciudad de Amé- | And a 256,015 kms. por hora 
de la Studebal 
ca, abordó La Jorfada de los Records, organiza- 


* rica. 

da por el Motocycle Club de Francia, 
sobre la carretera nacional número 29 
París-Orlkans, ha merecido verdadera- 
mente sudnombre, pues durante la mis- 
ma fueron batidos tcdos los records del 
: kilómetro) y la milla, salida, parada o 
ilanzada, tanto por las motocicletas, co- 
¡7no por lps motociclos y coches de ca- 


Las dos becas creadas contarán con 
3 1.000 cada una por año, para la gra- 

de los estudiantes en la Univer 

ivando así el interés en el estu- 
dio del tráfico que tomará las proporcio- 
nes de una profesión de ingeniería, des- 
arrollándose así pa intenso estudio sobre 
el mismo. 


rrera. El piloto francés Divo batl6 el re- 
cord del kilómetros-lanzado, cerriendo 
a razón 215.162 kilómetros por hora, con 
su coche de dos litros; pero Ja velocí- 
dad sensacional fué la realizada por el 
corredor norteamericano Anderson, en 
una moto Indian de un litro de cilinira- 
da, que cubrió la milla en 22” 63/1009, o 
sea, a razón de 256.015 por hora. 


e oblestaccidenta tds entemo nión sa 
_ el fin de repasar los estudios hechos por 
este perito, el señor Erskine requirió ia 
presencia del doctor McClintock. 


| 


con los resortes tnodernos que tienen | 
débil flecha, pero es sin embargo 


= 
de grasa Án el intersticio. 


Para facilitar el esmerilado de 


> suñiciente para que merezca la pena evi- de grasa dr ES 
5 lo ] 'uando, los resortes, por falta de gra- = 
del automovilismo tario sa lleganja oxidarse, no queda más re- las: válvulas 


medio que desmontarlos completamente 
y pulirlos al torno, operación pesada y 
a 

La vaina Tecalemit se compone de un 
canalón superior y otro inferior que en- 
cajan uno dentro de otro como una ca- 
132 dentro de su tapa, de manera « en- 
| cerrar el resorte (Fig. 3). Su flexibilidad 
Les debida a que los flancos del canalón | 
jestán tallados en forma almenada y a la] 
| calidad del acero empleado, objeto de 


Cuando se esmerila una válvula, em- 
pleando un taladro al que se im 
movimiento de rotación «<lternaiivo y 
discontínuo, la mano derecha que ma- 
niotra el codo de la herramienta, se sa- 
le a menudo de la trayectoria cireular y 


¡ — 
| El cuidado de los resortes 


Un resorte oxidado o sucio se vuely 
Éi u lexion 


| 


largo estudio y la estanqueidad es ob-] 
tenida por la composición doble de los 
canaloneg. cada uno de los enales está 
ccnstituído por dos partes de forma al- 
menada, encojadas una en Otra, de ma- 
nera que el caludo de una coincidá con 
el Meno de la otra. 


Por esta razón, las vainas de los re- 
sortes que protegen a éstes eficazmente, 
tgmado un gran desarrollo, 
2sortes que carecen de sste acce- 
deben engrasa de vez en cnon- 


j con un solo 
Juego de 


; “Balloon” 


do, para lo cnal se dispondrá und ato 


La vaina en su parte infericr Ii 
detajo del bastidor, cerca del elástico a 


resorte de acero de mos 2 mi 
que impide que los 
ella, El fijación 


* modo metio de 

¡ constante de A S 

Láminas por la acción misin 

¡eS 

Una nueva borna para bujía, 
' ¡ 

sx 
El empleo de es vi | S 
construcción 5 te y ' > = 


| 
| 


; levantando aque, 
arín por efe 
1)- En algunos bay | 
ulones fijados en la ex- 
fesorte y cuyo objeto es 
que las hojas se separen. 


e > j 
Cubiertas | 
> $ 


destornillador especial 


r S Se 
¡HOY SE' INAUGURA UNA 
as| EXPOSICION DE AUTOS 


Gn Una nuev: 


| aesde que elimina las £ 
y virolas: 


de | en cuyos brazos se ad: 
jpiral. Apretando esí 
da. ¡los dedos 
e 
principal 


ella y 
de ción de 
rte ly Duran 


que 


or espe: 
2) que pe 
tado aquél, i 


ilómetros. = 


después de|una fuet 
tar un poco ejercer 


equipo del coche. 


O 


ill 


3 


ES 
AUTO MOTOS 


i S 
' 
? 
| Es formidable el éxito alcanzad las bicicl 
MOTO en el Viejo Mundo. Sus os o A 
las fronteras y llega a nosotros el eco de:sus “triunfos, mag- 3 
con recor ds ES d === nificados por el esfuerzo de los “ASES” que en ellas con- EA 
más grandes. fían para alcanzar la tan ansiada victori 24 
; === para , la tan ansiada victoria. ==> 
== El 13 del corriente arribará en el vapor PINCIO, la misión == 
¡Eee pd > 
=== 'Orens, que moni icicle ===" 
| == tas OOO le => 
| ATA r e .VCAUIVAVAVAVAVAVAVAVAVA ER O OS 
BUENOS AIRES [| % ROSARIO R.LEHMANN y CIA — montevineo E 
ss. 
' CORDOBAIOSS — 72MAIPU7Z BUENOS AIRES  URUGUAY1352 % 
(Sad 


AVAVAVAVAVAVIA VA VA VA VA VAVAVA VES IE VAVAVAVAVAVAVA VERA VAVAVAVAVAVA 


EE 


, 


ye 
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IMPORTANTES ACTIVIDADES. 
ARGENTINA Y EN EL MUNDO. 


i 
¡ 


Lo que ha significado el automóvil Pesa ms el direc Maa EEN 


tor-gerente de la Ge-| po LR La Prato, cial de la delegación de 


para los Estados Unidos | neral Motors e 


acia “La Primavera”, de 
- “UNA ESTADISTICA QUE HABLA POR SI SOLA ds 


la localidad de Magdalena, donde tene, 
drá lugar el programa de fiestas pre- 
parado. 
rican Lestón, cl | 
Nuestros hombres públicos viven €n la cal que permita el desarrolk 

luna. Tal pnede decirsayante las enorml- +ilismo mediante la im 

dades que cometen sravando al automó-!zmuy moderadas contribu: 
vil, bicicletas y motos, con graves im-fbe. 


nm el vapor 
oródon Thomas 
ha: 


El programa el siguiente: 
a A las 7 horas. — Partida de La Plata. 


da eo 


jones, lo prue] E 


se ocupará d 
efectuado en la 


1 Motors Ex 


rez : A A las 3 y 29 horas. — Llegada a Maz- 
puestos, como si fueran en idad ar- Si no- se hubiera seguido esta poiítica [umericana. tal vez los mu prenden: = ¡zona que O te-lasiena. Ss 
tales cas 4 de Fobermantes inteligentes, se habríai le han tocado ml ario a | a lidad del se < establecer, orga A las 10 horas, — Domas de potros. 
YI automóvil, no lo duigmos, babrá| restringido el uso del automóvil o la la perseratións de Alas 19 horas — Doma - 
sido en un tiempo pasado culo de Ju- ¡respectivos gobiernos federales de los E . re, de 
o. pero en la actualidad lo ha dejado de|tedos de Norte Aunérica no habrian po-|< ras. pa 


para ertirse ción adecuada dejen 
se es una cosa nece- ¡dido pasar _la proporción adecuad 
aña, lo as que lafbicicieta y la mo-¡los gastos de caminos por meuio de la 
tocicleta, para el desabrollo' comercial e|sran suma de entradas brutas «ue aho- 
industnal del país za produce el muy bajo promedio del im- 


En los Estados Unos, sus hambres| Puesto que pasa Cada coche automós! 


a A las 14 horas. — Carreras de sortijas" 
tstablecidas enler antomóvil para señoritas. - 


A las 15 horas, — 
Balo la hábil dirección del señor o Carreras de poP'as 


n, mos muy pronto au-| A las 15 horam — Recepción en el pa-- 
la eficacia de los |'2cio municipal 


ja 


General Motor. A las 19 hora — Regreso. 
dirigentes, no más Ss, pero si más a 2 
inteligentos que a = despreocupados| Adelanto de la nación— 
políticos han valorado en su justo termi-; 
zo-la importancia automovilismo, Y| Hemos dicho en párrafos anteriore: 


¿na estadistica recents os demuestra 10 | que el eutemora aumentado la capa-| E MAndema : 
sue la transportación motorizada ha lo-| cigag productiva de los Estados Unica | [stas Centenares cs Ea 
grado en dicho país. y con los datos de ta estadística vamos | amo cmpro en la o 
Las cifras publi: recientemente por | a demostrar la verdad de esta afirmación | cnt de artículos esenc 
el Comité Americano Transporte por|Y no sólo ha contribuio al e ADORA va tados 
ha sido, quizás, la mayor fuerza produc-, Unidos, sino que también la p» netiva [ 
PS nueva que por sísola ha contribuí- | del individuo, de la comercial y de la co- 
do más al desarrollo Jómico y social¡muna. 
de los Estados Unidos durante los últ-i Su primero y mís directo efecto ha Ss 
mos veinticinco años. do no sólo el de reducir considerableme: 
Prácticamente desconocido ei automo-¡te el tiempo en tránsito per los cami- 
vilismo cuando comi 6 el siglo XX, se¡ nos, sino también el de reducir a la mi- 
La ido arraigando dolido a las grandes; tad el costo real de la transportación por: 
facilidades de difusión que el propio go- ¡los caminos. lios E 
bierno norteamericane le dió y que hal Es innecesario detenerse a*hablar del! los cost 
motivado que miles de millones de dó- ¡ahorro de tiempo a no ser pará hacer do compensados directamente 
lares se hayan asregado a la riqueza de | coservar que el promedio del arrastre tud del anraento de la riqueza =l 
«la nación. leon carros tirados por caballos cra de que ha sido objeto la propiedad raíz ue 
ú automóviles quejdiez y seis kilómetros, lo cual significe- goza del servicio de tales caminos, y que 
están el os Estados Unidos | ba eS sólo que se empleata todo el día incluye fin tanas así como las fin- 
muestra de uma mirgia la vasta impor-¡en camigar esta distancia, sino que el cas rurales ubicadas a lo largo del ea- 
tancia de esa industria. En 1909 no ha-|costo de los jornaleros que se ocupaban Mine. 


bía más que unos cuantos automóviles¡en esa tarea pronto se clevaba 2 cifras Las excursiones en automóvil han 'ad- > E = ' 
en, uso, y su empleo estaba considerado ¡tales que, para fines ordinarios, era im- quirido proporcienes económicas interna- Mac Corel. Huevo director de la 
como un lujo reservado únicamente a lo=| posible llevar a cabo el aprovechamiento flonales, y miles de personas pasan sus G. Moters Argentine -] 
pudientes. Hoy día hay en circulación; del territorio que yacía detrás de los fe- vacaciones ahora viajando en automóvil i 
en Norte América la friolera de 17.500.000 ¡ rrocarriles. de un punto a otro. Esto tiene un efecto¡ko2 ocupamus nuevamente del señor! 
automóviles y autocamiones, a razón dej pesde el punto de vista de los costes incalculablemente importante. por cuanto ¡ McConnell bajo la faz de la importan- 
uno por cada siete habitantes de los Es-| ¿e explotación. los estudios verificados que fomenta el buen entendimiento na- cla que su presencia en la Argentina, 
tados Unidos, y desempeñando en su ma- por la Secretaría de Agricultura de los cional y la homogeneidad del pensamien-| significa para el mundo automo: ti 
yor parte una función esencial en la| Estados Unidos muestran que en 1918 to. Incidentalmente, ha estimulado so- CO. 
transportación. 1 el costo del arrastre en carros tuvo un bremanera las industrias de las hosterías. El señor MeConnelL no desconoce 
promedio de 20 centavos de dólar por to- de los restaurantes y de otras 2 pustearo inercado. Es uno de los magos 
óvil JO. ; nelada-milla de trigo, 13 centayos por el Estas son, a grandes rasgos, venta-idel automóvil, que tiene ya un enorme 
El automóvil ya no es un lujo. maíz, y 48 centavos por el algodón. en. jas que ha reportado a los Estados Uni-jcaudal de experiencia en el ramo de 
tanto que en el caso del arrastre en au- ,dos el incremento del automovilismo ba- ¡automóviles en nuestro país. 

A vista, el automóvil parece ser | tocamiones los promédios de los costos | jo una legislación más sabia Y, si se quis-| Antes de ser designado para el des- 
un artícúlo de lujo, pero los datos esta-| fueron de 15 centavos por el trigo y el| re, más calculadora. empeño de tan altos y complicadoscar- 
dísticos y los que puede proporcionar to- y de 18 centavs por el algodón. Desgraciadamente, nuestros  políticos!S0S, el señor MecConnell formó parte en 
do raciocinio inteligente, demuestran que Los estudios hechos  posteriormentr |dirizentes no tienen la clarovidencia y la¡ Nueva York del Poder Ejecutivo de la 
no es así jmuestran que se efectúan adicionales | inteligencia del político norteamericano, | 

El automóvil, como elemento funda-,economías en el transporte en autoca- y creen que el mayor beneficio se obtie-¡ 


mental de la transportación, ha desem-jmión por buenos caminos respecto de|ne restringiendo el progreso del automó- + 
Peñado un papei de vital importancia en | malos caminos; y que con frecuencia el| vil .gravando a éste con grandes im- 
€l aumento de la eficacia y de la capa-| sólo ahorro que se logra en la gasolina | puestos aduaneros, nacionales y munici- 
cidad productiva de dos Estados Unidos. |y las llantas es más que suficiente parz ¡Pales. 

El solo hecho de” que las autoridades : pagar todo el costo -de las mejoras de Ojalá que esta breve reseña seg leida 
jgubernativas de los Estados Unidos ha- ¿los caminos. La circunstancia de que «| por quien debe estar interesado en el 
- yan reconocido esta reiación, que en los público haya tan generalmente compren- | adelanto económico de la Nación, y sa- 

hechos se ha confirmado, y de que se dido estos hechos ha sido causa de que|que las consecuencias que se derivan de. 

haya adoptado generalmente un plan fís- en los Estados Unidos se haya eliminado este artículo. | 


' . E SS A i h KTDAaTi>> | 
El Salón del Automóvil será Va"iazoucruna vue. ¿CEEVROLE a) 
de un .éxito sin precedentes ue | a Í , 


LLEGARON 


las de la 


, los nuevo s modelos 


-OLDSMOBILE 6 


automóviles, y que, a; 
proporcionan empleo a mil de 
La industria de la constrmue-+ 
le caminos de los Estados Unidos; 
canzado gisantesces proporciones! 
n de la necesidad de ensanchar 
s de vialidad: y, con todo. 
Unides calculan que todos 
de mejoramiento de los cami- 


por ra 
las fi 


$ 3.995 m/n. 


* s¡w. Buenos Aires 


A 


[Para TRANSPORTE Economica] 


gurai del VII salón del Automóvil, ss] mente sobre la venta le dichos autos, y !Jando activamente para recuperar 
confirma la cortidifibre esta razón sencilla y al mi: undo activamente para recuperar 
más asombroso a: nica, que todas las fábricas de! crdido terreno en los países amer: 

E omóviles reservan sus úitimos ade-; nos, especialmente en el nuestro, y. y 
jlantos para presentarios siem en los¡tllo están instalando sus sucursale: 
j coches que exponen en el Salón del Au-| cando srances facilidades para la ex 
i tomóvil pra de autos. 


el éxito 


S Una nueva marea de automóvil se in- | 
A medida que sejacerca la fecha 30] Salón del Automóvil repercute inmediata- | trofuce en el país. | 3 | . 
Bab 


Los prestzios 
gent 7 


A A AN 


s pro-|<s el “tus 
a im- [ductos en el Salón y que son ¿as siguien- | conocida por 
la primera del país— | tes casas: circulación, en car 
de una auto; ral y deportiva qu> — Sección carrocerias 

nadie osa discutir y le permite realizar Fiat E A. Fortunato Franconi 
los proyectos más audaces con las mayo- Sección cal =8 

res probabilidades de éxitos. Cejestino Villa, En: 


| Los nuevos representantes de 
Cla..[“austro - Daimler” ssrá la podegosa 
D: ES comercial: “Sociedad  Comrec 


res =s el mejor 
asegura la importancia de 
No que un selo stand salón un pabel 


€s y camiones de su representación. 


indispensable | fterzo Que es digno de destacarse por «ui DIRECTOR VIAJERO 


nuevos stands | PFO8Teso que significa para sus iniciado 
Eres. 

También figurarán: 
€s natural. La importancia]  Morinz y ta. Cotra, Serra Hnos. 
del Salén del Auto: no es necesario | o. A. y N. Fernández 
repetirio. El Salón autcmóvi es uza ueda 
-feria de vanidades si se nos permite la 
expresión, donde cada exy 


o II AT 


presentan £vt08 y otros vebícu- 
fantásticos. 
de una marca expuesta en el 


América en p: 
emara próxima. 


10Y INAUGURAMOS. 


3 
Al 
a 
e] 
3 


AGENCIAS Y DEPOSITOS 


y DE REPUESTOS POR TODAS PARTES 


1 


No sólo podemos ofrecer. a bajo precio, un coche Potente, Sólk- 
ha do, Confortable y Práctico para cualquier trabajo como el 
Doble faetón 


standara CH EVROLET 


sino que, gracias a los poderosos recursos técnicos y económi- 

i $ 1975 cos de la General Motors de E. U., trasladados a Buenos Aires, 
| RE hemos organiza lo un incomparable servicio de Repuestos. 

Es Ames Centenares de Agencias y Talleres CHEVRORET, distribuidos 


| 

! 

[ E SA E 
| estratégicamente por todo el territorio argentino, tienen la mi- 
; 


NUESTRO NUEVO 
SALON EXPOSI- 
CION EN LA CALLE 

RIVADAVIA 2541 


Scarcella y Marnoni 
Exposición, Venta y Talleres: MISIONES 42-48 


sión de ayudar al automovilista, poniendo a su alcance los re- 
puestos que necesite y atendiendo al arreglo de su coche, a 
precios módicos. Esta es otra ventaja que predispone en favor 
del CHEVROLET. Téngala en cuenta. 


GENERAL MOTORS ÁRGENTINA SAC 


Garay, 1! 


k 
No es compromiso ni implica cargo pedir prospectos descriptivos "La” al Agente locel o ala — 
; 
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_A Estudiantes no le importa dejar de jugar un match que le dejaria un apreciable utili- 


“ 


¿dad pecuniaria, hasta tanto 


Estudiantes ha roto las relagiones con 
gRacing. Avraiz del incidente “Pbroducid> 
cuando se jugó el match de Cgmpeonato, 
se produjo un cambio de notas de los dos 
“clubs con el Consejo Amateurista yen 
,€llas, claro está, se pusieron” de oro y 
¿azul el uno al otro. + 
3 ahora, Estudiantes, mestrántlose en un 
aspecto que difícilmente podrá versc cu 
otro club de football, resuelve¿cortar las 
relaciones con el club de Avellaneda co- 
mo surge de su resolución dgno jusar 
¡ el partido que le correspondí: or la co- 
p ade Competencia y que debíz realizar- 
“se mañana, hasta tanto el “Jub cam: 
peón no dé las satisfacciones que Es- 
E tudiantes cree que se merece. 


En otro lugar publicamos algunas no- 
tas de Racing enviadas a lagisociación 
Amateur, en una de las cuales manifiesta 
categórica y secamente, que “son inexac- 
tas todas y cada una-de las manifesta- 
ciones que se hacen en la ngta elevada 
pore el Club Estudiantes”. 

Es la primera vez que oc un caso 
de esta índole, bien destacable,' por cier- 
to, si se tiene en cuenta que para el club 
que se niega a jugar, ¡ubiera ¡significado 


acing” no le dé las satisfacciones a que se cree acreedor” 


una buena cantidad de pesos, el partido 
en cuestión. Y en los tiempos que corre- 
mos, los pesos en football, pesan más que 
cualesquiera otras razones. 


He aquí la nota de Estudiantes, en la 
que manifiesta las razones por las cuales 
no Jusará penara con Racins: 

“Señor jefe de la sección deportir 
diario CRITICA: a 

“Cuando jugaron por el Campeonato 
de la Asociació:: Amateur de Football los 
clubs Racing y Estudiantes, en la cancha 
del primero, finalizando el match con un 
epspate, algunos partidarios del club Jo- 
cdi, desconiormes con el resultado del 
partido, provocaron diversos incidenies | 
de los que el Club Estudiantes dió cuen- | 
ta oportunamente a la Asociación Ama- 
teur de Football. 


La nota de este Club, dando cuenta de 
los incidentes mencionados, fué contes- 
tada por el Racing, con una nota inculta 
Y hasta insolente hacia nuestra institu- 
ción, ensañándose ialmente con la 
Comisión Directiva de ia misma, la que, 
de inms 'o, velando ¡or el prestigio y 
dignidad del Club, y la de sus mismos 
miembros, con fecha 1% de septiembre 


bpdo., envió una carta a la Asociación 
Amateur, exigiendo el rechazo de la no- 
ta del Racing Club, dados los términos 
incultos la misma. 


tes no ha reci 
esta últ 


acins Club por la 
ipentencia, lu Comisión Directiva haj 
resuelto no jugar contra el mismo, ha- 
biendo concertado un partido amistoso 
para ese día, con una prestigiosa institu- | 
ción de intermedia, el Club San Telmo. 

Esta resolución ha sido tomada, por- 
que el Club Atlético Estudiantes estima 
que la dignidad de la institución está por 
encima de todo y como se trata de un 
club en que se practica el sport por el 
sport mismo, no le jmporta dejar de ju- 
gar un match que le dejaría una aprecia- 
ble utilidad pecuniaria. hasta tanto no s= 
le den Jas satisfacciones a que se crez 
acreedor. 

Ruego al señor jefe, quiera servi 
hacer publicar esta resolución a fin 2 
evitar que se trasladen a nuestro field el 


i 


en presenciarlo. 
Saludo al señor jefe muy atte. 


LI-FINAL DES 
SEGUNDA DIVISION 
DE. BASKET-BALL 


Se enfrentarán mañana los 
equipos de Hindú e Inde- 
pendiente 


Uno de los encuentros que mayor %; 
terés había despertado entre los aficio- 
nados a este deporte, era la final de se- 
gunda división correspondierte al cam- 


peonato respectivo, organi por Ja Fe- 
deración de Basket Ball. 

_La suspensión del mismo, motivadé por! 
diversas razones, han acreceMtado el na-| 


tural interés que todo encuentro fin: 
despierta, de manera 
por. el match a realiz y 
da medida imagina! 
co que esto sucedaj si se tiene 
en cuenta que no sólo sejftrata de ia 
disputa del título de campeók de una de 
las categorías, sino que a lucha van 
dos equipos de srandes inéritbs y perfec- 
tamente  adiest que lógicamente 
pueden dar lugar a unz lucha realmente 
Jucida. 

_Ambos llegan con Jos presos adqui- 
ridos en la brillante campaña efectliuda 
en la presente temporada y si bien In- 


ra 
lana, ha re- 


3. ' dependiente, al wencer en el pártido re- 


cientemente disputado y en forma holga- 
da, a su adversario de mañana, no hay 
que olvidar que éstos cuentan con una 
gran homosencidad de conjunto, factor 
este que los hace sumamente peligroso: 

En los dos teams actúan fusadores 
méritos indiscutibles. Eaualdo Caimari 

“el excelente forward int 
juntamente con su hern: 
ataque peligr inte, 
team de independiente. 

En Hindú actuarán Comas y Paz, co- 
ocidos el primero por,su destacada ac- 
tuación en anteriores matchgs de impor- 
tancia y el segundo por-su eficaz desem- 
peñó en el presente Campeonato. 

Cabe asimismo destacar que les autor!- 
dades nombradas por !a Federación, pa- 
ra controlar el match, son todo una ga- 
rantía para la normal realización del mis 
mo, ya que actuará de árbitro C. M. No- 
Cetti, de linesmen E. -Simohetti y A. L. 
Fernández y de cronometristas F. Ibá- 
ñez y B. Pérez. z 

En cuanto a los teams, 39 presentarán 
al anuncio de la iniciación del match, a 
las 9 y 30,.en la cancha de la Asociación 
Cristiana de Jóvenes, integrados por los 
siguientes jugadores: _ 

Hindú Club: 1. Comas y A. Vigil; F. 
Borgonovo, H. Paz y E. Nirolini. 

C. A Independiente: A. Garre y P. Isu- 

- sl; E. Caimari, M. Caima: J. Jones. 


GARIGLIANO - 4 
, A OLAVARRIA 


El club Estudiantes de Olárarría se 
dirigió a la Asociación A»sgentina soli- 
citando el envío de un rífleree compe- 


SIN PRECEDENTES 


_ Faro proyector: de parabpisa 


De bronce esmaltado 


$ 9,90 


Para, el interior agréguese 


$0.25.clu. 
Remitimos contra reembolso 


Teatro CASINO 


MAIPU 336 - uE Pe ¡esoo pS 
El primer mul qe le d 


SU] % S2H00L SEL SBPOL 
21: Notable espectáculo 
de variedades y GRAN 
CAMPEONATO INTER- 
NACIONAL DE LUCHA 
ROMANA. Entrada 


te/partido que el club debe jugar - 
ñana con el primer equipo de Rading 
de la misma localidad. partido que de- 
fine el camfeón de la temporaga. 

La mesa directiva de la Asociación 
Argentina procedió a satisfacer el pe- 
dido del club Estudiantes, enviando al 
referee Garigliano. 

Buen viaje y buena suerte. 


ARG. DE QUILMES Y NUE- 
VA CHICAGO JUEGAN UN 
PARTIDO BRAVO 


Uno de los partidos más importantes 


de- Arg. de Quilmes y Nueva Chicago. 

La importancia del encuentro no ra- 
dica en la potencialidad de los conjun- 
tos, ya que lógicamente Nueva Chicago 
debe imponerse, sino en la rivalidad 
que existe entre los clubs, rivalidad 
aumentada últimamente por ciertas des- 
aveniencias ocurridas entre los dirigen- 
tes de ambos clubs 

No sólo los partidarios de ambos 
clubs se mirarán por sobre el hombro, 
sind que, estamos seguros, que hasta 
los propios dirigentes no dejarán de Me- 
var lu mano en el kolsillo por las dudas 
no los madrugue el contrario. 

Es un partido donde la importancia 
del mismo radica más que nada en la 
cantidad y la calidad de las “tortas” 
que se repartan durante el transcurso 

al final del mismo. 

El match se realizará en Quilmes. 


PORTEÑÓ ENFRENTARA 
A PALERMO 


Por_el campeonato oficial de primera 
división de la Asociación Argentina de 
Football se medirán los equipos supe- 
riores de los clubs Porteño y Palermo. 

El encuentro se llevará au efecto en 
la cancha situada en las calles Mendo 
za y Freyre, a las 15.30, constituyén= 
dose el team de Porteño en la siguien- 
te forma: S 

J. Santamaría; A. Bortagaray y F. 
Zarza; S. Comaschi, E. Cacopardo y F- 
Resquin; P. Loncam, N. Vivaldo, H. 
a C. “Elidetche Benítez y A. 

liva- 


LOS CAMPEONES DE 
F.C. OESTE 


Los jugadores Foresto, Peña y Sola- 
no Mattos, de la intermedia reserva de 
Ferrocarril Oeste, no actuar el 
domingo próximo contra el elevén de 
Sportivo Palermo por no encontrarse en 
condiciones debido a los “cariños” reci- 
bla de sus rivales del domingo pa- 
sado 


CAMPEONATO ROSARI- 
NO DE FOOTBALL 


Fixture de partidos para 
mañana 


— 

Por la disputa del campeonato Copa 
Vila se jugarán mañana, en Rosario, 
varios encuentros de football, entre los 
que merece destacarse el match que 
sostendrán Newell's Old Boys y Tiro 
Federal, que marchan a la cabeza del 
campeonato. 

El ganador de este partido, se clasi- 
ficará primero en ese torneo. 

Damos a continuación los encuentros 
que se realizarán y los referées que los 
controlarán 
Primera Di ¡an— 
|_ Newell's Old Boys v. 
(reterée: Biener). 

Sparta v. Belgrano (L Rota). 


Tiro Federal, 


. Estudiantes v. Rosario Central, (4. 


Gámez). 
Nacional y. Talleres (Arguilles). 
Provincial v. Alberdi (Bruguera). 
A. Sportsmen yv. C. 
Rota). 


Rosario P. Belgrano v. Rio Paraní, 


(E. P. Blanc 
Segunda División “A”— 
Newell's Old Boys v. 


:. Nacional (J. Castillo). 


Provincial 
Tercera Divi. 
Sparta v. 
Rosario Central v 


(A. Poudes). 


Rosario 
Blanco). 


(o. 


¡visión 
Central y. Belgrano, 


LOS URUGUAYOS COMU- 


NICARON SUS AUTO- 
z RIDADES 


La Nueva Asociación Uruguaya, surgi- 
da del fallo arbitral del presiente E 
rrato, ha comunicado u la Asociación 
Argentina las nuevas autoridades de la 
entic que son las personas Ya cono- 
cid: por haber anunciado su constitu- 
ción a su debido tiempo. 


F-HINTERMEVER 


E na CANCALLO 705! 


tente a fin de que dirigiera el - 


de la tarde de mañana es el que sosten- 
drán en Quilmes los primeros - 


ra quecumplir las disposi- 


Córdoba (Juan 


Talleres, (AL 


Rosario *Puerto 


NAPOLI Y SAPIO DE 
. VIAJE 


Los referóes amateuristas, Nápoli y 
Sapio, saldrán de viaje para dirigir en- 
cuentros en Mercedes, Buenos Aires y 
Junín, respectivamente. 

Como se vé, los referées citados se pa- 
sarán el domingo de veraneo. 


. 


ESTUDIANTES NO JUGA ] 
MANANA CON RACING 


H 
| | 
¡ 
día del partido, los aficionados interesados | | 
| 
i 


Sábado 14 Noviembre 1928 


| La primera entre- 
| vista de la paz 


El Tunes. a las 15.30, habrán 
representantes de la Asociación 
Amateurs de Football, con la 
isió gnada por la asam- 
blea de presidentes asociacionis- 
tas, para considerar el proyecto 
Jusionista que viene discutién- 
dose desde hace casi tres meses. 

Esta primera reunión de los 
**padres de la concordia depor- 
tiva”... se realizará en el estu- 
dio del doctor Béccar Varela, 
calle San Martín 66. 

Como se sabe, constituyen la 
comisión amateverista, Jos doc- 
tores Béccar Varela, Pignier. 
Mignaburu, Groppo y señor 
(ioodíellow. La de la Asocia- 
ción Argentina la iorman: doe- 
tores Luzio y Lascano y seño- 
res Dueca, Dos Reis y Anastasi. ¡ 

En esta entrevista se tratará Í 
de encontrar la jórmula concl- 
liatoria, para que el proyecto 
fusionista pueda hacerse via- 
ble. 

Si se preocupan y tienen vo- 
luntad, esa fórmula tan precio- | 
sa para la paz de los footba- | 

| 
i 


listas argentinos, debe%ser tá- 
cilmente hallada. 


UNA SERIE DE NOTAS DE 


Vamos a publicar, como curiosidad, 
cinco notas que han llegado ayer a la 
'secretaría amateurista, procedentes del 
club Racing. Por ellas se verá cómo 
trabaja el secretario del popular club de 
Avellaneda y cómo se preocupa ¡a C. 
Directiva de los asuntos del football. 


Sr. presidente de la Asociación Ama- 
teurs. — Con referencia a su atenta 
nota, fecha 29 de octubre ppdo.. en Ja 
que solicita informes relacionados con 
las incidencias ocurridas durante el 
tido Racing v. Estudiantes, primera, 
pláceme significarle que son inexactas 
todas y cada una de las manifestaciones 
que se hacen en la nota elevevada por el 
club atlético Estudiantes. 
cuanto puedo informar. 

Saludo al señor presidente con atenta 
consideración. — (Fdo.) Groppo. (Fdo.) 
Pedro J. Molinari, secretario. 


ciones reglamentarias— 4 


“Sr. presidente de la Asociación Ama3 
teurs. — Existe una conocida dispusi 
ción reglamentaria. reiteradamente 
municada a los clubs. según la €: 
puede haber público dentro de la 
de juego durante la realización, 
partidos. Z 

En la presente temporada. más de una 
vez el primer team del club de mi pre- 
sidencia ha debido jugar con abundante 
público en el field. sufriendo las per- 
turbaciones consiguientes. 

El domingo último ocurrió otro tanto 
y nos parece llegada la hora de que 
¡las disposiciones se cumplan o se qui- 
ten del Reglamento, que será siempre 
mejor que violarlas en la forma en que 
se hace. 

A ningún club han de faltarle medios 
para cumplir la disposición reglamenta- 
ria y no es razonable que mientras al- 
gunos. como el de mi presidencia, ha- 
yan hecho verdaderos sacrificios vara 
ponerse en las condiciones reglamenta- 
rias. otros, con cualquier pretexto, des- 
arrollan sus actividades al margen de las 
mismas. 

Saluda al señor presidente con atta. 
consideración. — (Fdo.) Groppo. (Fdo.) 
Pedro J. Molinari, secretario.” 


El incidente con Excusionis- 


tas— 

: “Sr. presidente de la Asociación Ama- 
teurs: 

Con referencia al informe que se so- 
licita en _nuta fechada el 30 de octubre 
ppdo.. relacionada con el match Excur- 
sionistas v. Racing, primera, cúmPleme 
informar lo siguiente: 

Desde los primeros instantes del juego 
el árbitro no demostró energía para re- 
primir el juego brusco. habiéndose ca- 
brado a un solo jugador de Excursio- 
nistas en el transcurso de 18 minutos 7 
fouls contra el jugedor Ochoa. fouls que 
el público, situado en la tribuna oficial 
del C. A. 'San Lorenzo de Almagro. em 
timulaba con una ensordecedora grite- 
ría contra los jugadores visitantes. 

A los 33 minutos de juego el jugador 


Una indirecta a Estudiantes-| 


Racing contesta, replica 
protesta, explica, etc. 


L CLUB CAMPEON, DIRI- | 
GIDAS A LA AMATEURS: 


Mapelli de Excursionistas, embistió en 
mala forma al goalkeeper Marcos Croce, 
tirándole luego un puntapié que no lle- 
g6 a su destino. El agredido, a su vez, 
adelantó varios pasos y tiró un puntapié 
a su agresor. no pudiendo precisar el 
suscripto si ha sido o no intencional. 
El jugador Mapelli cayó, pero me in- 
clino a ereer que el golpe recibido no 
fué tan grave, por cuanto en el segundo 
período constituyó el mejor hombre de 
la línea de ataque de Excursionistas. 
El referee dice que él cobró el fon! 
de Mapelli a Croce, lo dice, pero no de- 
bió ser así, por cuanto después de la 
incidencia otorgó un puntapié libre a 
[favor de Excursionistas, cuando lógica- 
mente debió hacer cumplir la primera 
¡de las penas que expresa haber cobrado. 
El partido prosiguió sin otras inci- 
dencias, no descontándose por el £rbitro 
más de 9 minutos de suspensión de jue- 
lso. cirennstancia que hago resaltar, por 
tratarse de un match que en esos mo- 
mentos definía el primer puesto del 
campeonato, situación que el juez debió 
contemplar para no escudarse en las dls- 
posiciones de una reglamentación que los 
señores árbitros aplican cuando y como 


quieren. - = 
Saluda al señor presidente con atta, 


consideración. —— ( 


Otro incidente entre pibes— 


| “sr. presidente de Ja Asociación 
| amateurs. — Conforme al Artículo 48 
¡del Reglamento General, tengo el des- 
agrado de informarle de las graves in- 
cidencias ocurridas en el campo de de- 
portes del C. 4. Lanús el domingo úl- 
timo, con motivo de la realización del 
match Lanús y. Racing, cuarta (semi- 
final). 

Se na jugado ese partido sin ninguna 
garantía para el club visitante, al ex: 
tremo de que al producirse una inct- 
dencia entre el jugador Pietronave y 
otro del bando de Lanús, los parciales 
de este último, que domingo tras domin- 
go vienen dando notas ingratas en los 
matches de givisiones inferiores, ¡inva-= 
dieron el campo de juego agrediendo de 
hecho a los jugadores del Racing Club. 

Uno de los componentes de nuestro 
Lequipo de cuarta, el referido Pietronxve, 
fué corrido .por una numerosa cantidad 
de exaltados, debiendo refugiarse en una 
casa de la localidad para evitar la furia 
de sus perseguidores y me €s también 
lamentable informar que con la sola €x- 
cepción del señor Monteverde, los demás 
dirigentes, que se hallaban allí, lejos de 
ofrecer garantías a los jugadores visi- 
tantes. miraban, sino con complacencia, 
[con impasibilidad los excesos del públi- 
co para con indefensos jugadores meno- 
res de edad. 

Como estos sucesos se atenúan siem- 
pre, debido a la benignidad del informe 
le los árbitros. nos parece llegado el 
»aso de que el Consejo mismo proceda a 
:ma seria investigación de lo acaecido, 
pues de no hacerse asf, habrá llegado el 
momento de no enviar teams de menores 
a determinados fields, a efecto de evitar; 
males mayores. 

Saluda al señor presidente con atta. 
consideración. — (Fdo.) Groppo. -(Fdo.) 
Pedro J. Molinari, secretario. 


1 


. 
MODELO 326 
En gun metal color 
” ” ” negro 
liso o picado, doble suela 


Casa 


CORRIENTES 838 


Dirigir correspondencia a: 


1 

¡hace espera 
y 

¡empataron 


Í pues no q 


ñ 
b; 
l 
| | 
de reunirse por primera vez los | 


lbieran p; 


Fdo.) Groppo. (Fdo.) 
Pedro J. Molinari, secretario. 


amateurista, se 


tará mañana. — El resultado 


cancha de 


De suma importancia es para ambos | 
teams el resultado de este purtido, 
d= él depende segundo puesto d: 
campeonato Y disputan, marchando 
ahora en ishaldad de condiciones con 
Sportivo de Almagro, que también tiene 
chance ocupar ese puesto. 

Ambos 's, en lo que va de la tem- 
porada, han fealizado una campaña rá: 
que regular,*por lo que no será de ex- 
trañar que el field de la Avenica i- 

lata se vewr concurrido de una creció 
cartidad de aficionados que presencio 
rán sín dudf alguna una bonita exhil. 
ción de juego, ya que la calidad de te 
componenteg de los dos equipos asi 


6 


Los platenses, que el domingo pas] 
1 River Plate, no han « 
cuidado para nada su entrenamiento, 
u ren que le vuelva a ocu- 
rrir lo de ese pawido, que, por falta 3 
previsión, egipataron, ya que, si se hu- 
Entado bien preparados, no 
es el de lostex darseneros cuadro par: 
»upatarles 31 match. 
San Lorenzo, por su parte, ha real 


——_ _________=_—_____—— 


CAMPEONATO INTERNO 
DE FOOTBALL DELC. A. 
OBRAS SANITARIAS DE 

-  ANACION 


El segundo puesto del Campeonato Amateurísta, 


El segundo puesto del campeonato 


disputará mañana 


se dí 
del match entre San Lorenzo 


y Estudiantes, lo estaslecerá. —El partido se juega en la 


San Loren: 


zado en estos últimos tiempos, un serie 
ce partidos irregulares, que no están 
de acuerdo con sus performances ante- 
riores. 

El domingo anterior, jugando 
competencia, fueron batidos Dor or 
tivo de Almagro, por un seore injusto, 
jue no fué el fiel reflejo de las fuerzas 
en lucra. 

Tanto San Lorenzo como Estudiantes 

€ La Piata, van dispuestos a*rehabili- 
arse de sus últimas performances y a 

iantener la excelente colocación que 
supan hoy, lo que, unido a la rivalidad 
ue existe entre ambos despuís de la 
errota que le infligió el año pasado 

team platense, es de esperar una lu- 
ha reñida y llena de alternativas emo- 
cionan: . 

El encuentro se jugará en fiela 
Le = Lorenzo pod en enias La 

lata 1768, presentándose Lorenzo 
asi constituído: = 

E. Scandone: TP. Suárez y E. Montí; 
D. Pérez, L. Monti y J. Fossa; A. Ca- 
Sd Maglio, Torres, Rivas y Fo- 
resto. E 


ZO 


D. ANTONIO VALEA 
| 'CREADORDEL BALON 


Para mañana se ha preparado el si- E 
Eco programa de partidos corres- 
pondientes .al campeonato interno de 
Tootball, organizado por este club: 
¡ Imprenta v. Devoto-Belsrano, segun- 
[da división: referee, Giulidori. Mañ a 
| Imprenta — V. Donato; J. Tedesco y . anana 3e realizan dos par- 
J. F. Orrequia; D. Castro, R. Gerace amistosos E = 
y A. Jobad: E. Braga, S. Prestiani, A. tidos de dicho de- 
Demarco, A. Sambade y C. Fariña. porte en su honor 
Devoto-Belgrano — J. Gutiérrez; J. 
Locatti y A. Alsina; R. Lerici, C. La-] El Comité Unico de la Federación Ar- 
valle y R. L. Garri; P. Tarruella, G. [gentina de Balón, en su última reunión 
Bocelo, J. Marinetti, C. Zachnsdorff y[ba resuelto la realización de dos parti- 
UN. Restelli. dos, de segunda y primera división, en 
honor del profesor de cultura física uru- 


Talleres v. Palermo, la división, re- 
feree Galli; a las 9.15. 


y R. Santamaría; A. Casiete, S. Mon- 
tero y J. M. Lapetra; F. Guzzi, A. 
Marinoni, J. Lolato, T. Sinigaglia, y V- 
E. Schuller. 

Palermo — R. Bascio; H. Rebora y 
E. Giorgi; A. Lepori, J. Picchia y L. 
Blasiche; R. Simoni. J. Zamudio, R. 
Leyba, N. Lima y F. Casanova. 

Provisión de Agua v. Boca y Barra- 
cas, 2.a, referee Saccone; a las 10.30. 

Provisión de Agua — J. Ruibal; A. 
Mantello y L. Valeriano; A. Franciga, 
N. Ferraro y G. Baigorria; M. Nova- 
ra, M, Franciga, A. Peralta, F. Rea y 
A. Pagano. 


Boca y Barracas — V. Vattuone;A. 
Di Boscio y M. Martín; J. Villegas, S. 
Scofano y A. Pumarino: F. Tuffo, A. 
Pollarolo, J. Mendonca, C. Rodríguez y 
J. 


Pastorino. 


Contra el consejo de neutra- 
les— ? 


Al presentar formal protesta del fallo 
del Consejo de Neutrales. en el 
diente Arfkentino del Sud v. Racing. 
cuarta, lolhace el club de mi presiden- 
cía porque en este Jamentuble asunto; 
ha procedido con la más absoluta buena 
fe, consulfando en secretaría de 
Amateurs el caso de los jugudores Me- 
None y Osaño, como lo puede declarar 
el señor secretario Uhart, y preguntan- 
do posterformente al propio Consejo sI 
esos jugadores estaban bien incluídos 


en' el tegm, pregunta que el Consejo 
evacuó pdr unanimidad, declarando que 
estaban bien incluídos, declaración que 
se llevó 4 acta, generalizando el caso, 


sin duda,¿por error, por cuanto la re- 
solución ¡€ concreta para con los ju- 
gadores djtados. 

Del pi io fallo del Consejo de Nen- 


trales sudge claramente la buena fe de. 


la Comisión Directiva del Racing Club, 


en disidencia del consejero doctor Por-¡ 
cel, cuyos fundamentos respiran jysti-¡ 
cia y enaltecen el concepto deportivo en 
que estos) fallos deben estar inspirados. | 

En definitiva, H. Jurado, para no ser 
demasiadg extenso en replicar el largo; 
fallo con- alegato jurfdico-deportivo, la 
Comisión Directiva de mi presidencia 
apela en tiempo y forma y lo hace en 
la absoluta seguridad de hallar justi-: 
cia, porque entiende que la buena fe, 
abonada con las consultas previas he- 
Ichas respecto a los jugadores Ocaño y 
Mellone, no puede ser castigada en forma 


guna. 
Saluda al H. Jurado con atenta: 
Iconsideración. — (Fdo.) Groppo. 
pEsmo J. Molinari, secretario. 


CORRIENTES 838 


Solicite ei nuevo Catálogo No. 23 


Precio 


as ri 


y, si 
EN AO 


en Rosario 


Unico : 


guvayo, 
Talleres — E. Erini; D. Garbagnati E su estada en esta 


sa 


bito incl 
E “infertos” en sus equipos y esaj 


don Antorjo Valeta, creador del 


Dichos encuentros tendrán lugar el 
domingo en el field del Club Atlético 
Chacabuco, sito en Avellaneda, intervi- 
niendo los clubs Boca Juniors y Antorio 
Valeta, de segunda división, y Chacabu- 
co y Deportivo 
división. 7 

Estos cuatro clubs han desarrollaco 
ura brillante campaña en el campeonato 
actual. . 

Los cuadros se han constituidos en la. 
siguiente forma: 


Boca Juniors v. Antonio Va- 
leta— ó 


En el field del C. A. Chacabuco. a las 
S y 30 horas, actuando de juez Elinger. 

Boca Juniors. — Podestá, Marín, Vior 
y Percuoco; Bouvier, Descalzo y Bon- 
siorni; Porta, Zelaschi, Cato, 
tesinos y Simacourbe. 

Antonio Valeta. — Guido, De la To- 
rre, y Campodónico; 
Rosmires y Spinosa; Carnevale, Vicchio, 
Bandoni, Araguna y Briones. — 


uv. Dep. Argentino. 


En el mismo campo que el anterior, 


rgentino, de primera 


co, Mon- 


e: js Jas 10 horas, actuando de juez Sancho. 


C. A. Chacabuco. — Míguez, Fontana, 


+Draghi y Lazatti; Saavedra, Laulhe y 


Pérsico; Pérez Otero, Rieta, Ozta, So- 
moza y Passo. 

Dep. Argentino. — Mangiante, Guerri, 
Martínez y Giglio; Céspedes, Buetto y, 
Vásquez; Guerri, Montero, Walter, Gatti 
y Mendoburo. 


UN BUEN PARTIDO 


COMERCIAL 


2 una reñida lucia, ha de desarro- 
llarse en un ambiente caballeresco 


EL PROYECTO DEL RE- 

/ FEREE CASTRO 
El proyecto que el referés Martínez 
referdcs, 


Castro presento al comité de 


sobre la supresión de honorarios, ta- 
taco en las última reunión realizada par 
O Pasando a comisión de ca- 
:dio. 
Palpitamos que- el mencionado pro- 


(Fdo.) yecto tendrá m: 
CA cado. ¡y poco ambiente y será 


GRANDES ESTABLECIMIENTOS SUDAMERICANOS DE CALZADOS 
BUENOS AIRES C. PELLEGRINI 78 ' 1 


MODELO No. 611 


En oscaria color 
En gun metal negro 


«San Martín 835 | . 


Sábado 14 Noviembre 1925 


an 0722230 


¡EL PROGRAMA DE'| 
¡PARTIDOS DE LA; 
> ROSARINA ' 


mañana por 


EL PROGRAMA +DE 
TENNIS DE MAÑANA | 226 
ES INTERESANTE E 


El Campeonato Únterclubs 
continuará dispptándose 


En el Belgrano mo Atleti Clab.! 


ALos courts 


el 


Es 


ree. 


referee, Bru- 


Sportsmen v. C. Córdoba; refer 
te. 


Paraná; 


' 

| Brovincial Y. Alberdi; 
La 

y 

| Ss comenzarín 2 
| CLUB CICLISTA PEDAL 
Los encuentros de rn: ana Hener es-! ARGENTINO 


| Esta institución hará disputar una 


la disputa 


Hperá 

Plate y Bel- 

Ss con ven- 

sin du- 

ención de los 
cultores del deporte que nos ocupa. 


taja, nuevo atractivo és 
da. logrará llamar la e: 


, La id, medalla de pla-| 


" El campeonato inferclabs— 


pl 
Publicamos a continuación la lista | 
de los encuentros a realizarse = 
1] 


Primer premio, 2.2 id, medalla de oro; 
Club Football €arabelas. | 

Segundo premio, 2a id., medalla de! 
ero C. C. P. P. 

Tercer premio, 2.a id., medalla de pla-| 
ta C.E- P. P- 

Primer premio, 3.a id., medalla de oro. | 

Segundo premio, 3a id, medalla de| 


por la disputa del Campeonato Inter- 
, clubs, organizado por 14 Asociación AÍr- 
gentina de Lawn Tenni 
Primera división—T. C. Argentino v 
rrocarril 


Belgrano A. C. v 


Oeste; 


Buenos Aires. plata. 

o Le Ballester L-- | 1 0< corredores de segunda tienen op-| 
Z Y s arias. _| ción a los premios de la, y los de 3a. 

a, B.—Gtmnasia y ES- 12 los de La y 22 ¡ 


Para el 29 de diciembre próximo se 
prepara una carrera a.la americana, de 
3 horas, habiéndose invitado a las en- 
tidades similares de Venado Tuerto,; 
San Nicolás, Salto Argentino y Colón. lía 


TORNEO ATLETICO 'EN| 
SAN VICENTE 


ZÁuético Estación San 


oa 
a dvisión D.—Pacífico Bv T. 


Argentino B; Bristol y Obras Sani- 


DEE 
Tercera división E.—AvelHaneda y Al- 
- mirante Brown A- 


ASAMBLEA DE LA CON- 


. FEDERACION ARGENTI- 
€" NA DE DEPORTES 


El Ciud 
cente ha organizado un interesante tor- 
neo atlético, que se realizará en su cam-! 
po de deportes mañarz. ¡ 

Consta el programa de carreras Ha-, 


vi-j 


Las asambleas de ¿la Confederación 
Argentina de Deportes siempre fraca- 
san. Tendrá que venir A el 
interés de una posible participación a| po< de 100, 200, $00, 200 y 1.600 metros; 
> olimpiadas para que esos señores sel ¿os en alto y largo: e 


, 

z | 
ahora la mesa directiva de la En de 100 metros, llana; de em-| 

| 


acración ha citado a nueva reunión pa- | bolsados y de tres Td 


s e que due haya número.  |FESTIVAL INFANTIL EN; 
BANFIELD 


Organizado por el Club Infantil de 
Bánfield y a beneficio de la Casa gel! 
lo, se realizará en el campo de de-| 
portes que aquél posee un interesante; 
festival atlético y artístico. i 

En la primera parte figuran exhibi-;¡ 
ciones de gimnasia en ¿paratos, por los | 
cadetes de la Asociación Cristiana, yi 
ejercicios de la misma índole por los ni- 
ños de los hogares que mantiene la Ca-| 
sa, del Niño. 

La segunda parte consta de un inte- 
resante programa de escenas típicas de| 
bailes y cantos tradicionales america-!| 
nos, a cargo de señoritas y caballeros | 
de la Sociedad Argentina de Arte Na- |! 
tivo, bajo la dirección del presidente| 
señor Domingo Lombardi, fundador de! 
la misma. 

Con un programa asi es indudable] 
que el- espectáculo resultará agrada | 
ble. 


BASEBALL 


En el field que el club Gimnasia y 
Esgrima posee en Palermo, se jusari 
ñana un interesante match de base- 
entre los teáms del club local y el 

€el Nippón Basebali Club. 
- La Jucha, por la calidad de los teams, 
será lucida y alcanzará contornos Dii- 

Vauntes. 


ntaduras Postizas| 


taduras posuzas se componen 
a $ 3. Dentaduras a ra- 


en 4 hi 
de el diente. con ?acilida- 
en el pago Taller A Peruaz 
Carlos Pellegrini 526 — UL T. YN 
Mayo 1417. 


De 

Dentaduras 
són 
des 


| 


1 


““Desbriador” 


Para evitar posibles sorpresas co- 
municamos a todas- las Agencias 
“Ford” y casas del ramo, que el 
día 7 del corriente nos ha sido sus- 
traída una cantidad de aparatos, 
habiendo sido el sumario respectivo 
levantado por la comisaría de la 
sección Ja. . 


Cerciórese al adquirirlos. hacerlo en alguna de las grandes va- 
portadoras y distribuidoras o a 


SILVERIO VEGEGA, Cangallo 1062, Bs. As. 


| por hombres avezados y co 


1 (E las 


¡B. Juniors y El Porvenir ha 
rán el mejor match asocia- 
cionista de mañana 


Teniendo en cuenta la importancia del partido semifinal 
de Competencia se ha resuelto jugario en la cancha de 
Sportivo Barracas 


HAY GRAN IN PERES ENTRE LOS E 


de la revanena,; 
ser discutida pal- 
fnal 


s| El público— 


El interés peinado que han des- 


l deseos de lo, 
pri 
| carse can 


ER blico que ha concurrido a; 
encuentros “dende tome últimos matches realizados, 
| máxime como en el caso 
¡el rival de mañana e: 

¡de in; 


"Los 
akola en que 
un tea 


utado los encuentros. 
no embanderado en nin- 
Os em 


Duran: 
zado el 


mostrado : presenciar 


Y es en razón a € 
que el matca de maña 


poderosa e in- 
polea que su lnea delantera, que no 

esponde como sería qe desear a la labor 
AS de sus hal 

El crédito de Boca Juniors, puede de- 
cirse sin temor a equivocaciones, es su 
defensa, entendido que nos referimos a 
los halves, backs y goalEseper, pues no 
es posible hallar en nuest pas un club 
con una defensa más completa, cuv: 
hombres son tesoneros y-de un entusias- 
mo a toda prueba por su clul 
racterística bien distinta por cierto es a 
de El Porvenir, cuyo punto fye: s 
excelente línea de forwards, 


Porvenir. 


El field —* 


este año, a ín de dirimir supsrioridades, 
con el objezo de clasificarse para dispu- 


integrado 
edores di 


y palos: Juniors. 


| todas las iretas para neutrali 
Drensán: pero he aquí que _t e: 
su lunar, pues adolece dé == defensa 
que no está en proporción a sus ágiles, 

sin querer por eso desmerecér la, labor 
que realizan, que viene a nivelar enton- 
ces el poderío de los dos rivalés, si 
mos en cuenta que a la fo: 


posee ha de ser un factor importante, , 


que no se verá expuesto a las incomodi- 
dades del hacinamiento. 


La hora— 


mpetencia, en el 


La campaña realizada por El Porvenir 
en lo que va de la temporada, la exce- 
lente posición que man: en el Cam 
Ppsonato, en el que ocupa el 40. lugar, 
¡ d£ méritos suficientes para que mo tome 
de sorpresa a nadie un posible triunfo, 
que vendría a ser, en este caso, el triz 
fo del team al que ha acompañado la bue 
na estrella, pues los dós conjuntos son 
poderosos, homogéneos y entusiastas. 


Match bravo— 


Por lo expuesto podrá a 
ciimente que el equi 
que intervendrán en ja 
luto y si unimos a esto el entusiasmo que 


s 14.50 


horas en punto. ¿ 


pe equipos— 


grados por los siguientes jugadores: 

Juniors: Tesorien; 
Mutis; Médici, Fortunato y Elli; Taras- 
comi, Cerrotti, Tazza, Garasini y Dighero. 
J. Mihov: 


torneos de atletismo 


Promete resultar interesante el organizado por el club ; 
San Isidro 


Rodrguez Justo, Figue- 
rmández Meltn J., Lorenzo 
ro- Enrique, De la Cruz Antonio, 
E t0. Serecker U., Pérez Beli- 
Roberto, Mandia Marcelo, 
Rodolío y Caamañd A. 


ximo en Montevideo 

Indudablemente q 
rativos del certamen 
| participación 


» a y Esgrima: Martín 
los prepa- | Roberto, Haseberli Jorge, Cchelotto M. 
una | 2, Rolleri Carlos S., Moss Miguel A, 
Borras Juan M., Ros Jorge F., Dufour 
¡Juan B., Ros Artayeta Juan C., Wis- 
[mar Alfredo E. García Mansi Roberto 
J.. Jiménez Fynn H. Hernáéz Mariano, 
Gagliardi Juan, Bastita Luis y Ferran- 


dados 


La lucha por 
pectos de 
entusiasmo de los Coi 
equipo de las in 
presentado más d 
tarlo y que son 


La Plate: Ballaratt 
5 Cisneros Roberto, 
uardo Francisco, Es- 
AR EniArdo: Rómu- 
M.  —Mennella 


a 9 Arsentino: Luchelli 
'- Ballestrelli Oscar O., Gueri 


izol Da Alavrez Teodoro y Eyras 


Garay Osvaldo y 


tari 
Cc. 


E 
ano Juan 


Dumuty Rogelio. 
Brown (Santa Fe) 


San Isidro: Spirito | 


carrera ha quedado 
W. Mackachlan, 
Lavalle, A 


Cullen. 
F. Blen-¡ 
Suárez, L | 


Montes de 


POLIZAS 


Antigua CAPRA y BUJAS 


Siempre las mejores condiciones 


CANGALDO 2159 


el Campeonato, presen-| 


ra E granj¡ 
lo que! 


habla bien alto de la bondad del juego; | 
desarrollado y 1 calidad de los equipos 


dades que dirigen el! 
concurren a los fields don-¡ 


una excelente exhibición de buen juego,| 
pues es lo menos que se puede esperar! 
de dos equipos como Bara Juniors y El| 


El cómodo field de Sportivo Barracas, | 
es el lugar donde estos dos poderosos el 
vales ban de enfrentarse una vez más, en 


tar la £nal con el vencedor de ad 
Las cómodos tribunas que dicho cab] 


también, pera la concurrencia de público, | 


Bidoglio y 1 


Sportivo Almagro 
y los referees 


En la última reunión reali- | 
zada por los reierees amateu- 
ristas y asociacionistas, quie- | 
nes, como estarán al tanto 
nuestros lectores, han hecho | 

| 


un convenio eon el fin de to- 
mar medidas contra aquellos 
$ s que por cualquier 
usé atacan a un referee y 


pesan a jugar en 


nm cue los señores 
entes tomen medida al 


, por el contrario, reei- 


gun 
ben “eon los brazos abiertos a 
los “fmatones””, se ha conside- 
radq una nota presentada por 


los peferees asociacionistas, en 
la cpal piden se dejen sin efee- 
to tfdas las resoluciones toma- 
das ¿contra los jugadores que 
€ bían hecho acreedores al 
*““beficot”” referil, anteriores al 
o celebrado entre los ár- 


| 
| 


| El pedido este encontró am- 


, biepte entre los asambleístas y 
¡ fué, aceptado en el acto. Sp. 
| Almagro, a quien esa resolu- 
| ción perjudicaba demasiado, 
pués con gran dificultad po- 
día conseguir referees píicia- 
les para que les dirijieran sus 
partidos, termina eon esto el 
1 | eonflieto que tenía eon los re- 
| jerees, a raíz del ““boieot”” que 
i se le había impuesto a los ju-, 
| gadores Fernández y García, 
por agresión a Ferretti. 
Sportivo Almagro se ha 
salvado de una, y veremos: 
ahora quién se mete con los 
| referees, porque hay que te- 
| ner en cuenta que en adelante 
¡ | no habrá Guasones ni Radaelis 
para otros elubs. 


[DA MAÑANA 
|" «ANDRES ROLON” 


Por tratarse de un match semifinal de 


Isidro se 


pa: realizará 
» a interesante brega dará comienzo a resaía de la temporada, disputándose 


¡la copa Audrés Rolón. 
; 


C. Bove.* k 
Para la regata de mañana, a 


j 


i 


'b Sportivo Barracas D: Salvo Al-¡ 


j vale muchísimo - 
É en l vida Una 
5 persona cuyo rostro 
o piel presente granos, 
1 pecas, manchas, sarpuli- 
j do, eczema, acné, forúneu- 
! los. o cualquier otra afección 
' cutánea nos predispone desfa- 
| vorablemente contra ella. Deben to- 
¡dos saber que estos males debidos a 
las impurezas de la sangre se evitan 
[fácilmente con un sencillo tratamien- 
le to de azufre termado. Este antiguo y 
| acreditado remedio aiemán no sólo de- 
¡pura la sangre, limpia el cutis, sino 
que además corrige la causa de 


en 
PAZ 


'EN_ UNA ¡REGATA PARA 
¡YACHTS.SERA DISPUTA- 


A 
mañana la 


La prueba comenzará a las 13.30 y se 
i disputa por segunda vez, habiendo sido 
¡ganada en la temporada 1923-24 por 
Los teams harán su presentación inte-¡D. C. A. Boggio y en la de 1921-25 por 


1 
r juzgar 
por la cantidad de los inscriptos, exis- 


te grande interés ,razón por la cual no 
sería extraño -que la misma obtuviese 


uan RUBIS 
recomendamos el 


POLVO Sas 


Productos 


Pás. 15 


LOs PARTIDOS DE 
PELOTA DEL €. A. 
08h SANT, 


Nómina de los mismos ; 


En la cancha axe esta PE mn 

tidad posee en Náñez, con 

puténdose mañana el A 

con el siguiente pro- 
lérama de partidos: 

A ls 5.30: E. 4. Saporiti y A J, Rao 

y e Carbone y 334. López. 


A las 


A las 10.30: E. Lafforgue y N. S- 
Posse v. L. Crespo y C. A. La 
A las 11: 3. M. Susini y N 
5 v C. Carbone y J. M. 
4 las e A. Demarco y E. Ferrel= 


“En atención a lo solici: 
señor representante de la 


guaya de Fhotball, en nota del 
bre ppdo., e resuelve ace; 


cipio la reálización de una 
raguay para mediados del mes de fe-- 
brero «del año entrante. Se 
ponerles las siguientes condiciones: 
“lo. La delegación estará formada 
por 13 personas. 
“2o. Los gastos de traslado, estada, 
ES serán) por exclusiva cuenta de la 
Liga Paraguaya, como también los viá- 
ticos de la; delegación, que se fijan en 
o E IS 
Tienen, pues, ahora la palabra los pa- 


LA COPA xasuayos. , 


INDEPENDIENTE TIENE 


UN'MATCH BRAVO 
Indrpendinio! ia at E 


match brayo por el campeonato de a 
petencia amateurista. 
Será su contrario el entusiasta e irre- 
de Sportivo Buenos A5- 
que sido siempre para Indepen- 
diente un'rival peligroso, que le hx= 
opuesto una tenaz resistencia 
La lucha, dada la rivalidad que exustie 
entre ambos teams, será, sin duda al- 
guna, intéresante y digra de ser pr=- 
senciada. 
El partido se realizará en.ci field de 
los rojos. sito en- Avellaneda. 


EPHEBOL 
, Buenos Ázes 


> NN 


A a 
y ventajas del azufre termado pidan el 
interesante folleto 2 Max Laich y Cía, 
Callao 147, que los remiten gris. 


= - 188 
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As a li Ll a A 


li 


Coba 


O A 


Teatro OPERA 


Empresa Lombart y Cía. - U. T. 38 Mayo 6470 


Compañía nacional de grandes revistas. — Dirección: J. A. HUARTE 
MATINEE, a las 15; ESPECIAL, a las 17 y NOCHE; a las 22: 


THE ANGELITO'S REVIU - 


MATINEE, a las 16; VERMOUTH, a las 18 y NOCHE, a las 2 y E. 


JAZZ REVISTA 


MATINEE: Platea $ 250 PLATEA por Sección $ 1.50 


NACIONAL 


COMPAÑIA RRAMATICA -SPAÑOLA LOLA MEMBRIVES 
je 'emporada de despedida) 


DON LUIS MEJIA 
Ñ VERMOUTH y NOChE: 


FANCIONERA 


O). MATINES 


PLATEA $ 3— 


Platea $ 3— 


Teatro ATENEO 


CANGALLO $72 . U. T. 32 Riv. 1316 


catro ODEON 


ESMERALDA 267 U. T. 33, AVENIDA, 2313 jill5 


Empresa HECTOR QUIROGA — despedid 
iS dramática Mallana DARIO NICCODEME e e ompañía 


1 "LE DUE META 


A DE LA COMPAÑIA. — FUNC| 1 
ENEFICIO DE VERA VERGANi ION EN HONOR 


tE - 


Platea, $ 4.90. l 


NOCH 


Sato -'SMART | 


Tje 1283- 


IDEAL 


COMPAÑIA NACIONAE, DE SAINETES SIMARI-MORALES - 
MÍ MATINEE, a las 15: 
9 


GENTE ALEGRE 


- ¡ 


PUERTO NDEVO 


FLORIDA > 


PASAJE GUEMES 33 Avenida 0202 


ARGENTINO 


B. MITRE 14438 - U. 7.35, Libertad 173 
_uAAAA<<MmTZ2— 


GRAN COMPAÑIA DE VARIETES 
TARDE Y NOCHE: 


GRAN EXITO 


Temporada artística por la compañía 
dirigida por el posta 


F. EEES 


li Platea $ 150 — ; 
O TAO ass 
VERMOUTH, a las 18: CARMEN ESPAÑA — LA ¡l AS MÚ ERES 
Moo. PUER TO NUEVO MANAS  CASTELLANE ll v2nmo, DE ABRAHAM 
. PUERTO NUEVO ra 
GENTE ALEGRE BUONAVOGLIA) — [VEA "VIRTUD. — Las 
PUERTO NUEVO | E mmote sinciole E E 


Platea $ 1— por sónción. 


A LAS 15 y 22:15: p 


No arrugue, que no hay quien 


A LAS 16, 17, A 


| 


á COARIENTES $46 


RENTO] 


PEER 1040.-U. T. 38, Mayo 6073 


Matinée dedicasa a las familias 


- COLISEO 


CHARCAS -109-U. T. 41, Plaza, 1115 


Empresa Lombart y Cía. 


COMEDIA 


lÍS. PELLEGRINI 248 U.T.3/27, Mayo 


Empresaslo: REY y Cia. 
Compañía española de zarzuela 


Compañía de Comedias y Sainetes 
CICARELLI - CORSINI 
Dirección:: ALBERTO VACAREZZA 


MATINEE: A las 15: Gran compañía italiana de operetas MATINEE, a las 15: z 
AN A. E. 1. O. U. EL CURITA DE LOS MILAGROS LEA CANDINI El .Arca de Noé 
Wi EL COLLAR DE AFRODITA E . : Cuando un pobre se diviert 
PLATEA (Función completa) $ 250 EL PRIMO DE MI MUJER marines: Es-0n riscto de k Bo 


ESPECIAL, a las 17: 
ÍVILA SEÑORITA: TENORIO [[EITEN VON KAMMERAT 
y 10 VERMOUTH, a lasj18.v  - Sección Vermouth, a las 18.30: 
EL PRIMO DE MI MUJER 


PLATEA, pos Sección, $ 1— 
VERMOUJH, a las 18: 


Cuando un pobre se diviert 


IL RE DE 
-— CHEZ MAXIM 


A. E. 1 0. U 
¡OCHE: 


E A. E. L,O. U NOCHE. a ÍZ% 21:15: NogHE: NOCHE, á las. 21: 
eu coLLar pEfarRoDITA (En PRIMO DE MI MUJER ll LA ROSA DI En un rincón de la Boca 
S = 153 - eS 
A E L%0. U.  ¡ENTEN VON KAMMERAT .. STAMBUL (Cuando un pobre se divi 


O Sesión A 1.20; 
f Mañana lunes 


dela roviaa AGE 7.u a. 


El Arca de Noé 


PLATEA, por Sección, $ 150 


MARCONI 


RIVADAVIA 2330 U. T. 82 Mitre 2058 


COMPAÑIA ITALIANA DE OPERA 
MATINEE: 


LA TRAVIATTA 
-— ERNANI 


A las 23.15: 
EL PRIMO DE MI MUJER Platea $ 3— 


$ COMPAÑIA LIRICA ESPAÑQLA 
= O 


DA TEMPESTAD 
z oSHE: 7 PLATEA $ 250 


LA DOLORES 


PLATEA $ 3— REATEA: $3 PLATEA $ 250 


Corrientes T A- B A- RIS v:: U.T. Mayo 


EL RESTAURANT DE MODA 
LUNES 16: + 
20 GRANDES DEBUTS 20 


De las artistas que actuaron con la Compañía Francesa 
de revistas en el 


Í SOL DE SEVILLA 


Casino-Pigall 
(antes MOULIN ROUGE 


EL EL PREFERIDO PARA sae 
CALLESMAIPÚ 340 T. 7149, AVENIDA 
——— 


£UENA MUSICA DERROCHE DE LUZ 
MUCHA ALEGRIA BONITAS BAILARINAS 


EXTRAORDINARIOS NUMEROS DE VARIETES 
LAS DOS ORQUESTAS MAS COMPLETAS 


TIPICA NACIONAL AMERICAN JAZZ 
CANARO QUEEN TEATRO OPERA 


iÑ odos Ios días tres secciones RUIDOSO EXITO DEL NUEVO PROGRAMA DE ATRACCIONES 
ll) aperiif a las 18, Soiree de 21 a 24, Noche de O horas a A[| SUNTUOSIDAD ARTE ALEGRIA 


El año g: ral a 


Corrientes 1386 —U. T. 38, Mayo 3953 


COMPAÑIA DEÍORAMAS Y COMEDIAS CAMILA QUIRIGA IA AS - U.T. Mayo 0562 |l IN 

de E - o COMPAÑIA a A OS Y SAINETES ] ss DE DRAMAS Y COMÉDIAS PABLO ACCHIARDI | 

i LA DIVISA PUNZO Matintz, Vermouth y Noche: GRAN EXITO ES e E 
| vemour El arroyo El m*- L EL ¡ EL E 

“LA VIRTUD SOSPECHOSA "Maldonado — ¿Daño Organita | CISNE GAVILAN ¡MISTICO 

Matinés y noche: Platea $ 3.— E PLATEA $2— MI 

Y p 


Teatro MAIPO . 


Ji, ESMERALDA 443 >, ú . 32, AVENIDA 1982 ¡1 


ESTE AA ARA PA E 
1) Empresa H. ELLO — OE e lA 


0 MATINEE, a las 14,45: y 
Í  , Las Alegres Chicas del Maipo: y 
; $ 
l ME GUSTAN TODAS : 


) ESPECIAL: ES ' 
Las Alegres Chicas del Maipo || 
VERMOUTH: — “ ll 


ME GUSTAN TODAS +7 
ME GUSTAN TODAS 
Las Alegres Chicas del Maipo 
- MEGUSTAN TODAS : 


planche 


Ni NOCHE: 


A AS 


s 
g 
ú 


LAS 30'CARAS MAS | 


pues AIRES 


pS 


Empresa Delgada — Ñ 
Compáña En cs yl] GRAN COMPARIA NACIONAL — Úll 
+ Sainetes Muiño-Alippi 


DE POCHADES Y VAUDEVILLES ¡lil 
- 165) 


Gran función en honor y despedida 


del' director de la compañía, MATINEE: 


PLATEA $ 1— - PLATEA 5 2— | 


señor Elías Ali 07 
MATINEE: + NO LO HAGAS -MAS 'N 
UN HO CON TODA LA BARBA EL SABLE DEL MAYOR dl 

A SALPICON il 
ESPECIAL, a FODALA VERMOUTH: E 
UN TJO CON. BARBA ' 

y aa EN PUNTA HASTA EL DISCO A 

EL CORAZON DE UN GALLEGO [[ nocme: A 

clan NO LO HAGAS Mas ¿Ni 
JON .DE UN GALLEGO A 
Ponto CON TODA LA BARBA (| MILONGUITA SE CONCHABA AN 
EL ue DE UN GALLEGO [EN PUNTA HASTA EL DISCO | 
1 

0 

== dE 


“FLORIDA CLUB”; 


Galería Giiemes  U.T. Avenida 6900 Ñ 
EL DANI MAS ELEGANTE DE AMENA | 
Todas las tardes: de 18 a 20.30 
APERITIF TANGO | | 

Al 


NUMEROSO CONJUNTO DE BAILARINAS PARISIENSES 


Reunión de moda: 


SECCION NOCHE 
EL MAS ORIGINAL Y NOVEDOSO PROGRAMA DE VARIETES - | 
Ñ 


Refrigeración moderna 100 ventiladores 


de 22.30 a 4 


¿ 


Sábado 14 E 1925 


Carreras 4 
Radioteletona COZLLLL cz 
e 


Ei; PREMIO PELLEGRINI = por Taborda 


] Jóven reporler, 
mo tkuedo ¿de - 
lanta atarles naca. Solo 
le digo que iré dere- 
cho ¿pues no me 
corre Pellefier ! 


Toaos los cronistas ael Forf han recurrido, 


atodos los medios , 
Macon . 


Serio pida bien según algunos Hay quienes se cn Ser una La sorpresa esa para A 


AA 


Na o 1 


A 


Cuarta carrera — 1100 metros  - 
Campeón 53. J..E. Rodríguez. 
É 5, ES Quijano. 


S Ga Zancpo Porteño 52, V. Palmieri 
9 Cachupín 32, O. Raymundo. 
a carrera — 1300 metros 
Panwilón 60, E. Saavedra. 
35, J. E. Goyeneche. 


s pr 47, XX. 
3 9 Bianta Capelli 45, V. R Laeruz 
Í Sexta carrera — 1400 metros * 
z 1 Me ne frego 55, A. Baistrocchi. 
e "c =E Ar ticos. de 2 Limbo $5. 3. E Rodríguez. 
clase , estan viviendo 
1 


as de imlénsa mi uetod 


ante el ail 
Jugar Decih ES pe pe «darios Sen buen 


3 Justa 4, E A Guzmán. 
4 Cat 53, V. R. Lacruz. 

5 El Malambo 53, A. Quijano. 
6 Tricotrín 53, V. Palmieri 

7 Efe'50, J. Fernández. 


tonel fin Ae reporlear a 


3 
Séptifha carrera — 2000 metros 
a 


E 
D ete rr són que en Z cedo se 3 Ben AN 51 AC Tra 
= gana el fell lo lleqrini | £ Delante 50, E. Saavedra. = 
es 5 (Bokey 43, V. Hi Lecruz . % 
Aacon. 6 Mentirosa 39 X_ X_ 


7 Calicantrim 49, A. Lumint 
“3 Raqyel 15, A M. Lofiego. 
9 Cross Cross 43, X. X. 
10 Oiseau Bleu 43, X. X. 


La > Si el Tren es lento ¿el final 


“dueños” " ael en ' Enlernacional 


MANUEL LEMA AL ARCE | 


DE LA ESTADISTICA E 


HA INTERVENIDO EN 122 CARRERAS DE 449 HA- SU ACTUACION ARROJA UN DEFICIT DEL 29 
BIDAS ESTE AÑO EN 536 REUNIONES, CRUZANDO SOBRE LA SUMA APOSTADA POR SUS PARTIDA: 


VICTORIOSO EL DISCO SOLAMENTE EN 130CA- RIOS. ESTOS HAN PERDIDO, EN CIFRAS REDON- 


Manuel Lema que mantiene aun sus 
«prestigios de Men jinete.. gracias a 
las bondades del “crack” Serio, ha te- 
nido en 1925 un año poco feliz y afor- 
tunado. Si no fiera por el “crédito” de 
Angaroni, ya podría liar sus petates e 


ateniéndonos a las cifras que arroja la 
estadística. Ahora, que haya acomodo 
por otro lado se supone, y entonces, 
claro está, cambia la faz del asunto y 
a buen seguro, Lema, con esa su son- 
risa clásica que lo caracteriza, dirá pa- 
ra sus adentros: “A mí que me importa, 
si mi porvenir está asegurado...” ¿Ver- 
dad, Manolo? 


Un conjunto de casas intere- 
santes— 


Manne! Lema, en lo que va del año, 
incluída la reunión disputada el domingo 


Lo---d--- 12 veces 
20... 8... Bo. 
E 2 
RS 4 
Total . . 322 carreras 


De las 13 cAreras que ganó, corres- 
ponden 3 a p as clásicas y 5 a ca- 
rreras Los clásicos en que 
, SON los siguientes: 


consiguió 

“Salta”, di lo con una prima de $ 
10.000, con T: ler el 11 de Enero; “Mi- 
guel Cané”, 5,10-000, con Serio el 26 
de Abril: “Vilente Casares”, $ 14914, 
con Serio el 44 de mayo; “Arturo R. 
Bullrich”. 3 15.000, con Serio el 21 de 
junio: “Gran Premio de Honor”. $ 
40.000 y uza copa de oro, con Serio el 
11 de octubre. 

Las carrerespordinarias que ganó son 
éstas: lo de enero con Bribón, 25 de 
enero con Pórfido, Lo de febrero con 
Noria, 8 de con Blancanieve, 22 
de marzo con itrera, 7 de junio con 
Inficenta, 14 de junio con Sarcástica, 5 
de julio con El Mosquito 

En los meses de agosto y septiembre 
no ha conseguido triunfar en ninguna 
de las 39 carrgras en que intervino. 


agostadas, premios, 


comisionesi y porcentajes— 


A los 12 cabalios que piloteó Lema, 
le fueron apostados por sus partidarios 
$ 4.136.630,—, cobrando éstos, por bole- 
tos a ganador y placés con dividendo, 
la suma de $ 2.935.415,20. Hay, qomo se 
ve, un saldo gn su contra que se eleva 
a la fabulosa suma d-$ 1201.214,50, o 
Sea un 29 00 

Lema ha gáhado en premios, con sus 


la. carrera — DIAMANTALO. 


Primera carrera — 1300 metros 

1 Astrólogo, 57 kilos, F. B. Guerero, 
2 Astray 57, J. E. Rodríguez. 

3 Diamantado 57, E. Peñaloza. 

4+Por Favor 57, E. Quijano. 

5 Firulo 57, J. Capparelli. 

Gaucho Porteño 57, V. Palmleri. 
Don Nicol: 57, S. Guastavino. 
(Cachupín 37, o. Raymundo. 
(Esquilador 


DAS, $ 1. 201.214.80 


LA ESTADISTICA AL DIA 
: DESDE EL 1.0 DE'ENERO 


Se han disputddo 392 carreras ordinarias. 
6£ carreras clásicas. 


- 2 TALCAMUAMO 177 
J. Lagomarsino. 
Lady Hamilton 52, N. López. Ios, 
Day Dream 3. Fernández. 
Queen of the 52, O. Solari. 


od Jud ul pd pul pu 
UA. 


a 


-505.504.00 


E 


Promedio por reuniód. ... o... .-.-.. NN 2.149.189.5+ 
El Jockey Club ha repartido en premios. ....... ” 3.948.134.50 
La reunión que más se jugó (11 de octubre). ... .. 3.172.454.00 


Sa reunión que menos se jugó (29 de marzo). . 
Jreneo Lezuisamo ganó Sí carreras y en premio: 
Xaciano Moreno ganó 67 carreras y en premios. . 

E: stud Don Alfonso zanó en premics. . . . .. 
Los hijos de Saint Wolff ganaron en pren 
El potrillo 
El sport más elevado: Fatraló (11 de cfubre). 
Los dividendos más reducidos: Tagore (2 
(23 de junio), $ 


s Taché agosto), $ 39.10. 
Noviembre 11 Datos de la Oficina de Estadística de CRITICA 


132.00 
20.83 
.560.00 
452.59 


soi llei a mat at rl ct sl ¿ES 


A 


El placé más elevado: 


piloteados, $ 163.514. 
le, por consiguient: 


olo reglamentario, la suma de $ 8.175,10 |<o, Botafumeiro. Ciervo y Bilir. Los 3500 
de comisión. » jm EE de la p: fueron cubiertos en ¡De las carreras a 
Dividendos— | La cotización más elevada—. Lema— 
Los dividendos pagados por Lema con | E e confiada a su piloteado io fueron: 1 por la cubeza; 1 
sus piloteados. han sido siemvre de| o = ezo; 3 por un cuerpo y $ pe "mád 


acuerdo a la chance de sus respectivas | total 
cabalgaduras. 

El dividendo más elevado que pagó a 
sus partidarios, ba sido él que propor- | La reunión que más se lo ji o jugó 
+1 premio Remate, de la reunión del 
de Junio. Entró tercero a 1 cuerpo de | 
la ganadora, precediendo él a su vez, 
por una cabeza a la cuarta, que lo era | 
cionó a placé con la yegua S | 
Pretty Fiy.' conducida por Legu.samo. | 
Pagó $ 20,10 por cada dos apostados. Se E 
le habían jugado 2149 ganadores 
Dlacés, centra un total de 91-: y 
boletos respectivamerte. E 

El dividendo más elevado a ganador, ; 
lo abonó con la yegua Blancanieve en ¡Día de beneficios para sus 
la reunión del $ de marzo. Precedió en partidarios— 
un handicap de velocidad a Culpen por | 
2 y 1/2 cuerpos, abonando $ 
ganador y $ 1,30 a placé. Los 1100 
de la prueba fueron cubiertos en E 

El dividendo más reducido lo abonó 
con Serio en dos ocasiones. En el clá 
Arturo R. Bullrich, precediendo a Pu; 
tano, Murmullo y Frayle Mo uerto en 2'3; 


¡ un QuErpo. 


carrera por 1/2 cabeza y otras por 1 
cabeza. Las demás carreras en que se 
có segundo, las p 

iba de 34 de 


¡HIPODROMO 
DE LA PLATA! 


i 
Os resulta mediocre el programa a 
rroliarse mañana por la tarde en el 
! E de los encaliptus. | 
Fue la rennión del Lo de febrero, día | cr onaaes Jas pruebas carecen'de ins. 
en que de $ 01.535,— apostados, llegó a 
dar a sus partidarios $ 313.559,30. Inter- | 
vino en dos carreras. Con Corza en la ¡ 
segunda prueba del programa, se clasifi- | 
có en pos de Perdonada, conducida po. 
Acosta. 1356 5 3, 55 a placé y en la prue- | _Como para el 19 del corriente se anun-: 
partidarios $ 2.50. El mismo dividendo lo | a ecolénal - da unz reunión extraordinaria en este 
volvió a abonar con Serio en el Gran|do a Tay pie E a ipódromo, a ello se deb. la falta de ano. 


por valor de 5 
1 sus partidarios, con 
ps que abonó, la suma de $ 66.92 


surge espontáneamente, cualquiera que sea la 
ocasión, pero, en especial, al comprobar, du- 
rante la “toilette”, las valiosas propiedades 
científicas que reúne este dentífrico. Y es que 
se ha buscado la manera de reflejar en él to- 
das las cualidades Decesarias para que su uso 
diario sea una función eficaz y grata 


0 a 
os 


embargo, el público concurrirá co-| 
¿mo de costumbre, haciendo animada la; 
¡ reunión. | 


unión del 11 de octubre. día en que pre- | pertiva En su mayoría las catzllerizas, vienez 


cedió por 1 y 3.3 cuerpo 2 Frayle Muer- 'rrera los e 


Jockeys |Carr. ¡ Primer.| oo carr. Suma apéstada |Cobrado por gana- SAL 
Í puestos! ganadas / por el _Púbs co 1“ dores y placés en favor sa contra | Suman 
J 2.00 21.132. 203.556.00 1 
13.079. | 
3 ¡ 
33.004.70 
467.095.50 


Ma 


| preparando sus productos para verlos fi-! 
¡Pasta rosa o pasta blanca) 


EA ¡ 
—+ 
5 
: Se vende en todo el país. 


CRITICA. 
AA —————— ===. 


19 30 0 


0 
0 
17 


Noviembre, 14. Doios de la oficina 


o a. 


Arte — Sábado 14 Noviembre 1925 


SE/CORRERA MAÑANA EL GRAN 


: PO PARA PREPARARSE Y COBPLETAR SU FORMA pi 


- 
aplazó también la disputa del Premio, la adiudica en 1917 


. 

SÓN c. | Nuestro f to Macó o 
1? El cronista rus ues al_et X cae pedestal delimvicto batido por 
pl Enga ques que co ue uestro favorito Macón — |btisocesa sfonaoiala ie Eaiceres idos, 
deals, e ts IZ Ma qu y, oy eos e cmd as Y mentos 
segundo lde que hubiera de llover antes y como | Macón, el excepcional potrillo que defiende Jos colores del stud Don Alfonso, [25% imponerse sol aria siones abiertamente 
de la Cope de Ord; tres veces tuvi” [todo está como era entonces, empieza | será el favorito de CILIICA : Jen el 19%1; Rico, el clack del stud Con- | 
que ir la crónica Correspon- ¡poco El o menos con 19 que decia el 1 malogra el tiempo y se r SA Es a == 
Pocas horas más y nuestro circo del Lo emos Midado a pas - (1923 la segunda pucsta de la carrera,! 

AS O circo dei Le hemos dedicado ya a esta carrera un comentario extenso en este mism por último, al malogrado Lombardo 

MEE e lermo, desbordante dei múmero, de manera que no vamos a caer ahora en la redundancia de insistir, que sobre Ser 
A OO : o 
S aguardando Ora Además, no es nuestro propósito, sinó el de recordar algo le la bri- 


y i 
El a conclu» 
E =1 opa no cae= 


remos, pues, en la sim; 
car al ganador mediant. 


ocn 
Hlante campa: n ,el invicto hijo de:Sandal y Bourgogne, que defenderá a ¡ay 
más el nuestro pronóstico en la gran carrera. y za salir altosa de cla 
EJERCICIOS PRELIMI- j_, Queremos de este modo fundamentar el porqué de nuestro favoritismo a 
E LOS COM- | =e vor vrimera. vez divimiendo posio | Macón, y por cicrto que nada dificil nos será esta tarea, pues Macón es uno de 
NARES D. Unes y supremacias el crack y sue adlá. | 250s potrillos que, para «mien conozca algo omás de sus hazañas ,se recomien- | _1as ecuries que han resultado 
PETIDORES DEL teres de la última generación con el| C2n solos con la 1 vera de las carreras ns e o A 
100 mejor campeón da ple” dela guendia Recordar carrera por carrera la campañd que Macón lleva realizada desde |tres triunfos el stud Indécis y el Zu- 
PELLEGRINI vieja y algunos buenos representantes | Su inicición en las pistas, sería relatar éxito)tras éxito, triunfo tras triunfo, ha- |Diaurre, y con dos los studs Pristonero, | 
— de la misma. zaña tras hazañ. N E 


E S Entre jos, El Derby, Nautilus, la Pe- 
' La lucha promete resultar fragorosa | 2 


J y lite Ecurie, La Guardia y el Iceache. 
y sensacional, siendo tan intensa la ex- z = = 
| pectativa que en torno de ella se sal Los Mejores hiempos que se; 
creado que si la primavera, como es de; z registran en esta prueba— 
esperar, presta su concurso, el hipódro- | a = E E 2 
mo Argentino registrará en la historia | e mejor dempo registrado CE 10 
glori s E metros le e: carrera es el le z 
MAcon | da, mando ado | Por lo que respecta 2 Zarpazo 11 Pe- 
Alonso llo célebre Men au escenario 88 | en orden de méritos; Íantén y Hermes cumple decir que es- 
han Vivid O ¡ ¿ ndiente a Don Pa- [tán llamados 2 desempeñar papeles muy 
| Daremos fin a este breve preliminar Epia A ñ jjueidos en la carrera, pues lo mismo el 
escrito al calor de nuestro propio en-; o - | EE o que “el de Sons 
tusiasmo ante las brillantes. perspectt- | E : ¡Moloch en 1917 3 1921. respecivamiente? de oe de surco atadas 
A a : qe de E e emplea ve le sorento Y a e 
¡sos antecedentes que, a través de su $ omo contraste recordaremos tam-|!emo que si alguno de elfos hubiera de 
lexistencia han dado a esta carrera el én el tiempo peor que se resistra enj'esultar el vencedor, no-habría razón 
[prestigio y el abolengo que es preciso la carrera, el cual es de 319” 12 y co-¡P2r2 asombrarse mayormente ni para 
1 reconocerle. 3 3 irresponde'a Athos IL, ganador en 1593.¡3%258rlo incapaz de repetir la proeza. 
; > Daremos fin eon esto a los anteceden-| No daremos fin a este desilvanado co- 
¡Un poco de historia— , E S tes merecedores de recordarse de estaimentario sín unas palabras de recorda- 
| d 


en cubrir la distancia 3” 13” con 
los tiempos parciales siguientes: 


. Si $ Y z 3 importante prueba, pasando entonces a¡ción para Lombardo y Capablanca, pues 

Primeros 500 — 31” 115 Í Este premio fué creado el año 1887, 2 > a Edo hacer algunos comentarios sobre lo que'si la catrera tal como se- presenta pro- 

1000 — P 4” es decir, el mismo año que se instituyó ! 2 z z [A prueba a correrse mañana nos su-|mete aleanzar relieves de excepción em 

:- TT después del Premio Jockey Ciab y al a A A 

—> 93ls lespu emio ey Club y a zz z : o 

2 220 — Y 28%2l5 tres, solamente de instituirse el Premio | [Po . .s E “Y ¡Comentando la carrera de!iubiera apasionado a nuestro fúblico 

= 2300 — 3 115 Nacional, los cuales. componen el cuar- | $5 E mañana— . ¡un cotejo de fuerzas entre las dos gene- 

Ultimos 2500 — 2 41” 4/5 teto de las pruebas más importantes de S E : | E raciones representada como es- 
. 20m 2 nuestro calendario hípico. > 7 


Las condiciones de la carrera fueron 


» 223 desde su institución las mismas que hoy! 
5 E STE rigen lón- hecha de la prima en| > 
19 ”z ”. fectivo, que ha sido objeto de las mo-¡ e E 
L 20 12” 4/5 cari sigui > P ve restantes productos 
IF] ssuen final, llegando tanto Macon | | 0 ao 10.000: en 1880 y 1300, Des la E q% Figuran entre estos últim: 
EE ¿| como Tagore muy énteros, el pri- | (36.000: en 1891 y 1892 de $ 20.000; en| | sa : que alcanzara el grado máximo de su 
mero ente. 1893 de $ 25.00); en 1894, elevada a pe- ¿ 5 


F z A buena, forma. 
sos 30.000; en 1895 y 1896, rebajada a 3 > De todos modos confíamos lo mismo 
$ 25.000; en 1897 y hasta 1906, restable- Es y B ¡Yue su entraineur en el buen Jesempeño 
cida a $ 30.000; de 1907 a 1909, aumen- 4 z ,del hijo de Sandunguero y aunque por 
Er a$ e o TE ; ó , S tlas circunstancias apuntadas no defen- 
x argentinos oro; de a 1915, z d d pronós- 
en $ 60.000 moneda nacional; de 1916 E 3 d E] [clado hasta la hora en que hacemos es- (tico, el será muestro candidato para el 
hasta la fecha, reducida a $ 50.000. $ z le comentario su deserción de la gran | segundo puesto indicando a Zarpazo 11 
Decfamos que las condiciones de la 4 S k > carrera. y por cierfo que antes que la- 


en lta- . 
carrera mo han sufrido, excepto las E j ..|mentario lo que resulta sensible es la 17, HcTTmes. que en el tal orden escolta” 


enunciadas en el premio en efectivo, E 7 E : “| probable presencia de ciertos antmales ¡19n, 2, Macon en el Nacional, como los 
variantes desde su institución, y constg- | E Ls O A que en rigor de verdad: aparecen, si no 5 

faremos, pues, que es desde entonces ¡ R Ez como estorbo, como simples comparsas 

sobre la distancia de 3000 metros, a peso | e esta o no siendo pi 

habitual, por edad y abierta para todo caballo, E ¿ le que por obra de su concurren: 

esto es, para animales de uno u otro actuación de las primeras figuras llegue | conceptuamos inferiores a estos nom- 
sexo. a verse obstaculizada, o por lo menos |hradog y éuya referencia nos hubiera 
Como dato informativo recordaremos ¿desarrollada de modo impreciso debido malogrado la precisión que lograda o 

que este clásico se disputó hasta el E a ES incidencias que el número de par- 
año 1895 en el hipódromo Nacional y! ticipantes puede 
que su primer ganador fué el célebre 
Stiletto, defensor, como se recordará, 
[gel stud Prisionero, a quien también le 
cupo el triunfo al año siguiente, con- 


recordaremos 
Esperemos, no obstante, que la cali- | terminar, diciendo que tanto Frayle 


dad abrirá de inmediato paso sobre lo| Muerto como Tagore, el que será com- 
Nos excusamos entonces. de tal tarea concretándonos a decir que una de las mediocre y que, desde luego, la lucha |pañero de Macdn, tienen títulos dentro 


razones en::que se apoya nuestro pronóstico es su exitosa actuación en general, ! de los campeones calificados se des- [de su categoría para actuar dignamente, 


que, -2- fué ndo un nuevo lauro asu corona de invicto; | arrollará, llegado el momento, libre de | y no podemos decir lo.mismo de los res- 

A precedió enla llegada 0 HavIa E A soldado su ateo: y poniendo de manifiesto, cada vez con | “tras influencias que las de- sus propias | tantes porque cualquiefa que sea el re- 

O puesta en el se- perfiles más acentuados, la preci calidad que le ha valido el título de crack fuerzas y aptitudes. y, sultado que a esta carrera le esté reser- 
gundo :érmino. E . más 


d seneración. Prescindamos, pues, por un momento |vado los consideramos;y no sin motivo 

"o Puede existir duda en hingún juicio, de que Macón se ha conquistado |(e ¿as Sestndas partes y hablemos de ¡inferiores a los nombragos. 

en buena ley el campeonato de su época, y su última victoria, la única que po- [4 Macon, Serio, Pedantón, E! E de la 
= dría clasificarsá de un tanto laboriosa, y que por lo mismo ha. dado motivo para y, Hermes puede espel Zarpazo Los com: ¡petidores gran 

que triunfé sobre Athos IE y Miss Mar | que algunos desconfien todavía de sus grandes méritos, constituye, a muestro | Y CUTÓS BUGA Septaión ; 

EAS e Ensnos MES o 108 | suicio, uno de sus mejores galardones, pues no hay que olvidar que Macón disputó calidad de Ep y les A carrera— A 

e de Ana an El el Gran Premio Nacional en un estado incompleto de preparación, tanto o más algu! 


Entre otros animales de renombre 
que aparecen en la lista de ganadores 
de este clásico, citaremos a Camors, 


m S ; no mencionados en el párrafo anterior, | MACON— pe 
a Porteño, de la misma ecurie Zubiau- | i"Completo que Serio se encuentra en E e O ELO, es forzoso reconocer que los cinco últi- | La superioridad de Macon sobre sus 
1896; al famoso | Que sufrió a los pocos días de vencer en opa de. Oro, Y. Y mos se destacan con mayores relieves, | coetáneos es, después¿de su triunfo en 
Pa ESTO irianto El 1897" pit la | de gravedad, obligó a que se lc interrumpiera su training. > SA especialmente Macon, el glorioso hijo de|el Nacional obtenido din hallarse en el 
A a ze re Y bien, si Macón, pudo imponerse en e tan a Enbre a 
] ..|lote de potrillos tan meritorios como Zarpazo II, Hermes, Pedantón, etc, etc.. | fonso, que vendrá a la carrera aureola- | cosa que casi no admite discusiones. 
HE ES = Pippermint ¿cómo no nt E E e SES en la cúspide de| ¿o gor, el brillo de su título de invicto, rl que p seta cara el 
a - | su estado y desde luego en jo ¡ón E con los los pi igios que le valieron | ve lero el no le 
> a e sh S al y Ola Se podría objetar que mañana tendrá que ss Et que zo encontró | $ E Pad 
Man. pasea triunfal: te la blan-| hasta ahóra en sus combates, pero tampoco hay porqué mirar su chance conjtambién en honor a la verdad con la|potrillos, sino el encuentro estos 
ca EA de la Petite Ecurie en 1904 | prevenciones a ese respecto, pues Serio, el crack de la vieja generación, está co- | ventaja sobre lo que se presume su ri- | (Macon a la cabeza) con Serio y algu- 
S mo queda dicho, 4 inferioridad condicions en el sentido de su preparación, | val más temible de los ocho los que|nos de los otros representantes de la 
Yo; Diascoses, sor Es en E tra parte, € obligado a concederle a Macón, lo mismo que a sus coe- | éste tendrá que. concederle por su edad, | vieja época. : 
6; en 1907; ronce, enj y por otra parte, se vé obligado a us -jé: , 

908; Sibila, en 1910; la célebre Mou- | táneos, una muy considerable ventaja en el de los cuales no podrá aprovechar sino| En ello reside en rigor de verdad el 
chette, que al igual que Old Man la ob- Por si nuestra predilección para el hijo de mdal no quedara, con lo e: sto | siete aproximadamente, pues su jockey vivo interés y el entusiasmo que ha des- 
tiene dos años consecutivamente, a sa- | bien apoyada, digamos todavía que Macón es un animal de ejemplar docilidad loficigl no puede a patas los a pertado y si en favor de uno u gru- 
ber, 1911 y 1912; Enérgica, que al ga-| una vez en carrera, apto desde luego para colocarlo en cualquier situación de kilos que le asigna la carrera a los ani- |po habría que pronunciarse la ¡ón 
nar en 1913 inscribe por primera vez en | la prueba, y dicho ésto. tendremos motivos para creernos a -salvo de que se nos|Males jóvenes. tendría que recaer forzosamente en pro 
la historia de esta prueba el nombre | juzgue arbitrarios,-parciales o pesimistas al sostener con todo el entusiasmo quel Se han hecho, para. deducir el proba- | de los potrillos, pues. el peso por edad 
del stud Don Gonzalo; yen, que | puede ponerse en un voto de esta naturaleza, el*-promóstico de Macón en la|ble resultado de este primer cotejo. en- [les resulta muy favoráble. aparte de que 
vence en 1914; Digital y ta, que | gran carrera de mañana. . . tre los animales nuevos y los viejos¡|si en calidad están tan bien represen- 

empatan en 1915; Botafogo, que se : campeones, mil deducciones y cálculos; tados como la guardix vieja en número 


DIVERSAS INCIDENCIAS DEL PELLEGRINI 


Debido a la gran tmmedad de la En esta carrera se encuentran los 
A pista fué suspendido el Pellegrini jóvenes productos con sus mayores 


la 
en 2 38” 215. 


El miércoles último intervino en 
el handicap final, siendo gegundo 
de Lábaro, en 2 38”. * 


PELA, , 
LARAMOUNTS2 (No Cor 
MACON 32 (3 2505) 
"ZAGORE $2 (3405) 
LOJAFOMEIRO. E o (10 corre) 
E (32705) 
(OTA ALE 305) 
JERJO 60 Cf 555 
ASA AMAN 52 (32705) 
AA En 50 2705) 
ZARPA: 240. 
MURIIO. e 


jetros, del lado a las 
aia en 49% 315 Ae lado opues. 


LLO 62 (Va corre 
Q 
> 
La carrera tendrá este año sólo dos Como el jockey de “Macón”, E. Macón correrá en pareja con Tago 
representantes de la guardia vieia Ruiz no entra en peso, dará un kilo e y serán los favoritos 


Sandal y Bourgogne, del stud Don Al-|grado máximo de su' prepafación una . 


el 
sus magníficas victorias y digámoslo|nuevo cotejo que ella. :'erá entre los + 


ha 


7 


Ú 


1 


. un loco es lindo cuando tiene tema fi- 


Danasy $ 2 


ii dia 


PR 


EMIO 


OoÍÍLOSL - 


“CARLOS PELLEGRINI“ 


£añs. y 


SERIO ES EL MAS CALIFICADO 'DE SUS RIVALES 


cada stud corren 


E 


vientitos dd más acentuado o 
mo para considerar las probabilidades 
del caballo de la casa, vientitos esos 
que rra por dejar al cronista lo 
mismo que Una veleta, Meterse en ave- 
Tiguaciones en un día comio éste, equi- 
vale a meterse en un remolin: 
más vueltas, sin sulir del 
mismo sitio; y eso hasta que uno ter- 
mina por ahogars- y sale, panza al aj- 
re, haciendo la sran plancha. 

Los que hablan de orientación en el 
turf, besándose en los informes que se 
“ecogen en las ecuri no saben que 
para candil como ése, más vale opinar 

a obscuras. No habrá un compositor 
con pingo en el Peliesrini que deje de 
acosiarse esta noche sobre la almoha- 
da de plumas de la esperanza. 

¿Quién dijo miedo? ¿Se sabe. aca- 
so, lo que encierra el azar bajo la ca- 
pucha de su manto impenetrable? ¿No 
es la lógica una loca de la vida que se 
rie de todos los augures? Aga Khan, 
Murmullo, Frayle Muerto y Nota Ale- 
Sre ¿pueden rse del éxito, sin 
exponerse 2 costalar en el ridículo? 
Pedantón. Hermes, Zarpazo ¿están tan 
lejos de Macón como para que no se 
pueda darle un susto? Y, por último, 
dónde metemos a Serio y a su enor- 
me suapeza » resistencia? No: es jus- 
to que cada cual se agarre a la ilusión 
y serrucke con ella una milonga: Lo 
que no es justo es caer en el laberin- 
to de las fantasías ajenas, porque, si 


jo, pasa a ser un idiota despreciable 
cuando se deja marear por la locura 
del ambiente y abre la boca a todos los 
bolazos. Escribo, pues, en calidad de 
crónica, no de cátedra. Que se quede 


excepciones, y ésta es una Serio es 
un caballo excepcional; no un Botafo- 
go. pero sí un gran racer con muchas 
Campanillas; para equilibrar esta “cla- 
ES ó 


exigimos que nos prueben una 
:” semejante en los potrillos de 

ñ ¿La bar? dá Bueno. 
Á 2 ¿Macón sólo, o Ma- 
Hermes y el mismo 
«No olvide que ú 
despatarró a una yunta de 
Que el de Maschio le san: 
u Zarpazo, habiendo último entra- 
do luego muy cerquita de Macón. ¿No 
epina que son muchos niños para un 
trompo. y que la cecareada calidad no 
suele andar en'patota por Jas pistas? 
Para nosotros. la calidad de Serio es el 
Evangelio: que nos prueben la de su 
potriliada pelándole al grandote los lau- 
reles del Carlos Pellegrini. Mientras 
tanto. seguimos cenfiados y serenos 
creyendo en la bondad requetebuena 
del único caballo que le hizo sonar la 
cantimplora a Lombardo, y no una vez, , 
ni dos... Y digo el único, porque aque- 
Na calaverada del petizo Capablanca, 
no pasa de ser un vejigazo de la suer- 
tc, cbstinada en zolpearnos de revés... 

¿Quién dice esto? Puede ser Angaro- 
ni, o Evaristo, o Mando... Supongan 
ustedes que los tres hablaran por mi 
boca. y digan. si les place, que fué por 
boca de ganso. 


como bueno 


Macón a pasto— 


Dicen qué Naciano no habla. Habla, 
sí, pero con la boca cerrada, y-cuando 
no hay oídos indiscretos. De que ha- 
bla poco. no hay la menor duda, en 
lo cual hace bien; pero que cuando 
conversa Lay que escuchar con -aten- 
ción, eso lo saben hasta los otarios. Lo 


¡ Podrá perder, y 


malo es que este sibilismo nacionalis- 
ta suele derivar inconvenientes, y un 
patrón a veces sale preguntándole al ; 
amigo: ¿Qué habrá querido decir el ne- 
gro con su sonrisita, cuando jo le pre- 
gunté si le parecía fácil la carrera? 

Pero si Moreno calla, su stud conver- 
sa a grit y para nadie es un secre- 
to de q voz multiforme del gran 
laboratorio de la calle Estados, se jacta 
de que el Pellegrini es un hurto para 
el Sandal. 

¿Y con qué quieren ganarle a un 
potrillo que sin forma y apurado en: 
los aprontes dejó el tendal ganando co- 


cada cual con su pronóstico y sepa lo 
que se macanea por afuera. 


Donde Lema tiene monta— 


Aquí nos pregunta si ganamos. Aquí, 
corremos al caballo convencidos de que 
es crack. Ausentes Capa y Lombardo, 
Serio no debe de tener enemigos que le 
corten el viaje hasta la raya Ya sa- 
bemos que se opina por ahí de un mo- 
do casi uniforme, respecto a lu mejor 
chance de los potrillos sobre los caba- 
Jos. Comprendemos todo eso, y hasta 
lo aceptamos en términos generales, 
pero que se nos dé el derecho de pedir 


sus medios locomotivos según se des- 
prende de Sus ejercicios preparatorios. 
HERMES— 

Con el prestigio de su tercer puesto de 
Macon en el Derby y la mejor corrida ! 
que se registra para esta carrera, el hijo ¡ 
de Larrea y Ham Court viene a- ésta ! 
dispuesto. según nos lo ha dicho su PE] 
loto, a que “Macon no se la lleve de| 
arriba”, si es que, como parece, el San- 
dal está predestinado a adjudicarse la 
victoria. No hay que olvidar que Her- 
mes está cn manos de un gran traineur 


lleven sobre el bando enemigo enorme 
ventaja. 


Macon — queríamos hablar de él y 
mos hemos desviado — se halla en el 
>ompleto dominio de su forma, y es muy 
probable que los que saben apreciar el 
buen do de un race horse se sor- 
pren: mañana al verlo, recordando la 
silueta del ganador del Nacional. 


y] 
SERIO— 


É 
Estos tres días de aplazamiento le 
Har venido a Serio muy en favor de su 
preparación; pero de todos modos pode- 
mos repetir lo que el miércoles decia- 
mos y €s que el crack del stud Inorag- 
na viene a la carrera con una prepara- 
ción precipitada y quizá incompleta pa- 
ra realizar un esfuerzo de esta índole. 
Es un gran caballo, fuerte, gran de- 
vorador de distancias con su larga y 
desenvuelta brazada, de mucho temple 
para la lucha como lo demostró en múl- 
tiples ocasiones vencido o vencedor de 
Lombardo, pero de todos modos no se 
puede negar que con esta emergencia 
aparece en condiciones un tanto des- 
ventaj pues a la deficiencia de su 
estado qhe dejamos apuntada hay que 
agregar fue va a tarse con un 


| 
| 
| 


y por último que será dirigido por un; 
jockey que no sabemos qué es más; si 
hábil o afortunado. 


PEDANTON— 


En el turf una derrota hace bajar las| 
acciones mejor conquistadas; tal lo que¡ 
ha ocurrido con este potrillo que soste- 1] 
nido como el más serio rival de Macon | 
hasta el Derby, hoy son contados los ' 
que confían en que logre rehabilitarse. | 

Por nuestra parte, creemos que, 5 


biendo sacarle provecho a sus ligerezas, 
puede producir una 
honorable. 5 
FRAYLE MUERTO— 

El hijo de Juez de Paz e Inyala re-| 


performance muy ñ 


presentará en esta carrera los colores 


gran > Inejor dicho con varios a 
grendes e los otorgándoles, en una |del stud Federico de Alvear. i 
distancia en que el peso se hace sentir Su último compromiso fué en el Gran! 
la friol: de ocho kilos de ventaja, con | Premio de Honor, en el cual fué segun- | 


do de Serio a 1 y 3l£ de cuerpo, si bien 
muy favorecido por el auxilio que le 
prestó Billy, quien hostilizó al hijo de 
Sandunguero en la primera parte de hj 
prueba sin darle tregua. 


AGA KHAN— 


Nos resulta poco caballo el hijo de! 
Picacero, del stud Jean Bart, para tanta. 
carre: 


excepción de Macon que por no perder 
su jinetá oficial no podrá aprovechar 
sino cincb de los ocho reglamentarios. 
ZARPAZO lil— 

En su último encuentro con Macon, 
a pocos días de haber sido cambiado de 
entraineuc produjo una performance 
briliantígima escoltando a medio cuer- 
po, Ob: izando en su acción al final 
al hijo ge Sandal en el Derby. 


Tera. 
Ultimamente venció a Gallipato en 


ds enemi de Macon y porjuna carrera de 22009 metros, por dos y 
n= de Seno? medio cuerpos, pero ya se ha visto en 
El ni de Lord Basil está lindísimo 


la última reunión, que Gallipato es de 
pedirse. 


de aspefto y en completa posesión de lo más mediocre que puede 


COMENTADAS GRAFICA 


Zarpazo ll será corrido con precay-* 
ciones a fín de que no ocurra lo del 


Nacional 


mo una carrera perdida? El Macón de 

mañana es cinco cuerpos mejor que €l 
que sanó a Zarvalo el Nacional ¿Ha- 
blan de Serio? Setacabaron los Serios 
cenando talla un producto que 
9” para la distan 
Mañana habrá que estar abajo de 
bara ponerse al ca de Macón, y 
Serio se anima a Esa sauchada, 
vía queda el recurso del rebenque. Cas- 
tigando, Emilio eY'capaz de batir los 
records y de prol 

gozarlo a Manolo = 
y ponga. Que se de 


n un final de meta 
Jn de macanas los 


que buscan sport”'en la carrera: que sit 


compren peine fino los que.sueñan con 
cosas imposibles; tel ndal viej 
tres patas y cabeza arriba. El bo 
Rico ya no serú el único box de 
menos que se pupdan mostrar a los 
curioso: 

Eso di la voz fue sale de la tribu 
que acampa en térno del cacique don 
Naciano. Ahora, yo por batimento 
de un, capitanejo que sabe 
en ef toido del gran Ma- 
50. que éste ha dicho entre dos bar- 
quinazos d+ cognac. una noche que 
taba en tren de expansiones sincerisi- 
mas: 

—Si corrieran Gpatro los dobaba; si 
fuesen cinco, era una fija: corriendo 
seis estoy seguro. de ganarles; 
vamos a ser diez én la patriada!.-- 

Lo cual hace pensar que no ya a ser 
de punta a punta, como quiere acomo- *| 
darse el ciudadano, Si fuera así, tantos 
le darian diez epino cuarenta. 

Del Aguila vino gente— 

—Pueden estar seguros de que mi 
potrillo no ha corrido el Nacional. Pe- 
dantón es mucho, más que un gatito 
que se acaba en lá popular exigido por 
Lema desde el otro lado de la cancha. 
perdiera, yo no ha- 


bría de tirarme E 
narle corriendo. y 


nolo me estiró al pingo como si estu- 
viera haciendo ice en el fuelle, y 
asi no es gracia gue al final se acaba- 
ron las posturas. [Mañana Pedantón es 
enemigo, y si las s_pasan como yo 
Dresumo que su 
que estirar much: 
mi chaquetilla 
los que remen ¡Si hay una 
clase bárbara enel Spring Tyme que 
todos tienen por Mojazo! Sólo pido que 
Ine dejen canchajpara que les dé mo- 
vimiento a los de 
modo. tenemos cúaf 
cuerda a razón Si con eso se 
puede ganar, e un boletito al que 
Iironta don Panchito. 


jentos metros de 


¿Tendrá razón el confitero, o hablará 1 UY2n2 y 20-conviene 


de puró comedido? Yo quisiera 
profeta, aunque más n: 

tragar otra media docena de empana- 
estilo Jockey Club. 


das 
Optimismo y copas— 


verlo 
'O fuese que para 


chas cosas. Después 
Larrea se fué hacien- 
estirándose despacio la fi- 
Palpité desde temprano. 
Ahora, esa evolución ha llegado a.un 
punto que me deja satisfecho. Tengo 
Potrillo para ganar el premio Pellegri- 
ni. No digo que lo ganará, pero afir- 
mo que llevo cartas para hacer una 
baza; si hago dos. mejor. el truco rule 
la pena de quererse y yo no acostum- 
bro a disparar cuando me gusta. Silo 
quiere más claro, échele adentro un co- 
petín de este jarabe. ¿Vaso grande, o 
ahí nomás, de la botella? Pero tómelo 
sin soda, vea que es pura uva... 

—¿El dato? 

—Y el remedio. 

No hay más remedio que hacerle el 
gusto a don Francisco. ¡Cha digo, qué 
de achuras te vas a mandar al hondo. 
4 A si empardando la carrera 

ta el derecho. el Pulpo guarda el as 
bajo el fango hasta cerquita de la ra- 


Ya! 

Uno que quedó ardiendo — 
—Dicen que lo cuida Naciano a mi 

potrillo. ¡Cha si pudiera mandírselo 


MEN; mango, 


Lo siento por Ap, 
Evaristo y MA 


ya verían 


vez el Palermo 


1 


r el merengue de | pin 


¡pero ; tidor. 


ZASRPAZO 11, POR SU BRILLANTE CARRERA DEL NACIONAL, Y HERMES, "POR SU EXTRAORDI 
DA PUEDEN PONER EN APUROS A LOS FAVORITOS 


tna eolica el espinel 


Ed 


ARIA CORRI- 


. . . « spbrano esta noche, y solo, a ser po -- 
P, “Augusto 1 e Ss 
remito Ugusto 1 ISCOrnta "Ela cio ca 2 Y 2 
Ja prieta clásica correspondigate al programa a celebrarse mañana en Pa- E LA 
lermo, es el premio que asta el ho anterior se denominó Salta, y que a par- ienda! 
tir de este año, llevará el nombre de Aususio Tiscornia. "Tea escondílas, y filo d 
Es un handicap sobre la distarfcia de 2000 metros, abierto para todo caballo “de el mango, don Tomás? 
de 4 años y más edad ganador, com peso limitado entre 62 E - 


e y 48 kilos, de cuya 
disputa quedan excluídos los caballgs ganadores de un premio clásico de $ 40.060 
v más durante el año. - = . 
Data la institución de esta carrera, del año 1921, habiéndole correspondido el 
sico hasta el año último a los caballos siguientes: Garrotín, Souville, Tiépolo 
y Brown. - 
La prima en efectivo asignada al vencedor es de $ 10.000 y este año tendrá, 
odos los anotados cumplen su compromiso, a diez competidores, que se dispu- 
larán su adjudicación, de entre los cuales uno es Nikablar, a quien resulta pre- 
ciso en virtud de sus últimas performances asignarle el mayor número de pro- 
tabilidades que cada uno tiene para salir triunfante. 
El hijo de Wadarslar y Doradilla, ha realizado en lofPúltimos meses adelan- 
tos muy sobresalientes, a tal punto que, cargando en esta prueba 57 kilos, aún 
uando tendrá «ue afrontar enemigos como Old” Diamond con 62, Ordenanza con 
Conlan con Ballenero con 55, Sospechosa con 52, 
con 45, para no citar sinó a los que aparecen como sus 
merece, como decimos. el título de mejor candidato en 


rivales más temibles, él 
la carrera. 


Sus últimas tres presentaciones le han valido otros tantos triunfos y como*'; 


¡CAMPAÑA COMPLETA 


el handicap no se muestra con él muy severo, no es nada difícil que 
vo compromiso coníirme la excelente im presión que dejó en sus triu! 
Y agregue uno nuevo a su lista de carreras ganadas. 


Como los más indicados para openerse a su éxito, merecen citarse Old Dia- 
PES Ordenanza. Ball 
carr 


este nue- 
os" últimos 


era debe decidirse en favor del stud Provincial. 
Haremos, como de costumbre, unas líneas por separado para cada compe- 


| Old Diamond, 62 ks.— 


Jo; pero vana ga- | 
nc montándolo. Ma- ¡en 


abajo. Viniendo có- | Diamond en 137” 15. . 


TE ' - por ROJAS 


KW EÑKáÁÑñúÁ= 
Frayle Muerto correrá por última 


A pesar de los 62 kilos que tendrá 
Uno de los más indicades para derrotar 
Vitimamente intervino con el mismo 
sobre la milla, la que se 


Brawn, 59— 


No nos merece mucha confianza este viejo pensionista de Naciano Moreno. 
Intervino últimamente en el premio Ayacucho sin obtener_ figuración. 
Ordenanza, 58— 
. Puede conducirse con éxito este hijo de 
impuso en un handicap sobre la milla en 1 
Sus ensayos últimos son de todo punto e 
2000 metros empleando 37”. 
Conlan, 57— 
_Si hemos de juzzar su chance por su última carrera, puede ganar como el 
mejor. 


Con 39 kilos se adjudicó el 


Que llevar en esta prueba. nos resulta 
al defensor del stud Provincial. 


peso que ahora actuará, e prueba 
adjudicó en 137” 1/5, _ A 


Fisherman, que el 12 de octubre 
” 215 cargando 60 kilos. 
'ncomiables; entre ellos una corrida 


3 del ppdo, una prueta de 2500 metros en 2739". 
- El E 
Es el candidato más indicado de los que componen el lote. 


Lleva tres carreras conquistadas al Y si ; 
ésta completará las cuatro. mo. y SI no s» produce algo inesperado, 


Ballenero, 55— 


El s del corriente fué tercero en un handicap de 1600 metros, que ganó Old 


En sus ejercicios privades corre enormemente. 


Su última carrera en Púplico es 
desculdarla. Si 
Enemiga peligrosa. 
49— 


Nog parece que está un 


Poco prometedora. Sin 


la dejan tomar la punta as 


sin hostilizaria, 


poco 


fuera de forma esta hija Cad, 
los colores del Haras. Trujui. z = 
o, 48— : c 
Reaparece muy bien ' preparado, despué. 
a as pal pués de un mes de 


ss decanso. 
Acosta, recorrió los 2000 metros de la prueba en 25”. 


corriente 
pos a Nikablas. en una prueba de 2200 


Puede actuar con mucha discreción. 
ar ¡con mucha = 
—=—————_—_ 
CI _  _ === 

quién cobraba el diez por ciento! 
se puede hacer el cañazo no les 
un chiquito de duda. Yo lo vengo con- 
O con ojos de cariño, y caga 
le tengo más fe a mi Z: - 
¡Otra que peludo de regalo! El pingo 
€s guapo y donde clava la zarpa, o sa- 
ca lonja o deja las señales. ¡Tigre el 
basilisco! Pascualín se ha quedado con 
la sangre en el ojo desde la ventajea- 


metros y escoltó a 314 cuer- 


¿Pero no... el se va de puro aba- 
tatao... pa no verlo dentrar 
Porra a mi caballo!... PAE 


—Y-.. ¿va muy lejos? 


—A la agencia de... vapores. 
pa Montevideo. pue 


Hay movimiento... en el río, 


Somos sportsmen...— 


3 

da del Nacional, y lo que es mañana ya Y UTM d 

. ÑS —...Y por eso corri 5 

puede Pelo Duro ir preparando otro | llo. Cuando se tiene e 3 

Juez, Jorque donde Se arrime a mi | han que defender los intereses de una + 
La A más va a quedar hecho con el prestigio de la otra, y vicever- 


¡Que me la ganen limpio, 
Y limpio... puede que 


bemoles qy 
mercados en la música. os 
ñ 


El mañero bate mugre—, 
—¿Y qué quieren que les haga el 
pobre Frayle a esa patota de bacanes? 


El Muerto cadá: z y . 
corre por aquello de que Uno Euatra [¿Qué quieren que Aga Khan 


Patas y de que la venta obliga 4 sacu- —Otra cosa es con Ganar- 


dirle las polillas, pero de ahí a ae ten- | le a Gallipato, es lo mismo que ga-, 
ga ni un cacho así de esperancita... | narle a la rastra o al tanque del riego.* 
¡Diantre! Vea, hasta mi barra sg pien- Estos nenes de mañana pueden dejar-* 
Pornos mo Ver el papelón. ¿Verdad, a E mi potrillo, y, a decir 
- o 
A : lA verdad, y: 5 quisiera esperar a otra 
bemos lo que quiere decir Pal — Y eso de que Vd le pidió a Er- 
tranway. esto que por favor se acostara tem- 
+— = 


sEn cambio Hermes cuenta con una 
corrida extraordinaria: 3"10” 3/5 


2... 75 


Z 
CAGE 
SAS 


MIRA PANCHITO 
QUE VAMOS a 


Ys 
OR 
4, 


GEASS 
EIA 
A NS 
SS 
e E 


Pedantón será corrido” en el 
fondo 


Y ¡Pero RO, Pero-no... qué majar- 
-TOf 


Tirar la plata— 
¡, —Pero si viniera en 
«le abrieran claro, y el 


coche, y al Minas 
ena no 2. 


¿diera los estribos... ¿Habría cero cin- 
ico de prozrama? 


Sascástica con 49 y Solito!: 


lenero y Sospechosa, pero ya hemos dicho que, lógicamente, | *| 


| 


al 


| 


que defiende 
Tiene para esta carrera una corrida en v9" 2ls, | 


¿Si me la dejaran atar de la cola + 
de Manolo!. 
—¿Pero así entraría atrás del Sou 
> 


LAST REASON. 


.DE LOS COMPETIDO- 
RES DE MAS CHANCE 


MACON— 

- Febrero 24. — lo. en 54” 25 ven- 
ciendo a Benjuí por un pescuezo 
(fuerte viento en contra). 


Agosto 9. — lo. en 136" 12 (Po- 
lla de Potrillos) venciendo por un 
cuerpo a Pedantón. 

Agosto 23. — 1o. en %1 12 (pre- 
mio Rivadavia) venciendo por 
cuerpos a Soplido. 

Octubre 18. — lo. en 735” 
(Gran Premio Nacional) 


8 


A 


do por 1/2 cuerpo a un 
SERIO— ES 

(Por ser muy extensa su campa- 
ña, damos sus E últimas perfor- 
Iances). 

Julio 25. — 20. de Lombardo 
(Gran Premio Dali 


cuerpo en £15” 25. 
Agosto 15. — 20. de Capablanca 

(premio Belgrano) a 1 3í£ de cuer- 

po en 235” 35 


Marzo 22. — lo. con 54 


59” 115, para los 1900 nietros, con El 
Marzo 29. — 20. con 54 kMHos, al 
pescuezo de HU en 113” y 
1/5 para los 1200 metros, com-El 
luna. Pista barrosa Clásico 
Santiago Lúro. - 
Mayo +7. — 20. con 54 kilos, a 


Junio 11 — o. 
YV31” 4/5 para 
E. Ruíz. 


Junio 14. — 1o. 


con en el Gran 
ZARPAZO 1I— 

Enero lo. — lo. en 47” 25 clá- 
sico Primer Paso) ganándole por 


Arrecitos 
(clásico Botafogo) em 537 12 ga- 
SS cuerpo, el tercero a 
2 uz 

Febrero 24 — lo. en 58” 95 c1£- 
sico Kemmis) ganándole a Arreci- 
fes. por 12 cuerpo. 
Mayo 29. — 10. 
co Santiago Luro) 


gore un pescuezo. 
Junio 7. — 20. de Le Coenr en 
129” 25 (clásico Eliseo Ramirez) 


a un cuerpo 1/4 del ganador. 
Julio 12 — 20. de Tagore en 1'35” 
(clásico Cornelio Saavedra 
Zlá cuerpo. 

Agosto % — Zo. de Macen 


)31y 
(olla 


Febrero $. — %o. de Navazio en 
51” a medio cuerpo. 

Febrero 22. — 10. en 32” vencien- 
do a Soplido por 1/2 cuerpo: 

darzo 19. — 20. de Macon (pre- 
mio Gral Lavalle) a 2 1/2 cnerpos 
en 14” 4 


Octubre 4. — lo. en 26” 115 (pre- 
mio Coronel ML F. Martínez) ven- 
ciendo a Zarpazo 1H por 112 cabezz. 

Octubre 15. — Jo. de Macon en 
36" 315 (Gran Premio Nacional) a 
2 cuerpos del 20. 

PEDANTON— 

Junio 25. — lo. en 135” 4/5 ga- 
nando a Siablara por cuatro cuer- 
pos. 

Julio 26. — 1o. en 1'31” ganando 
por 1 cuerpo a El Maestro. 

Agosto 9. — 20. de Macon (Polla 
de Potrillos) 


Setiembre 20. — lo. en 


el Gran 
Premio 3 


> ES 
+ de cuerpo en 913” 
cuatro quintos. - 

Octubre 15. — 4o. en 225" ls, 
(Gran Premio Nacional) a varios 
cue*pos de Macon. 
FRAYLE MUERTO 

(Siendo tan extersa su campa- 
ña damos sus tres Últimas perfor- 
mmances). 

Agosto 30. — No placé de Bota- 
fumeiro en $11” 23 (clásico Juan 
S. Boucau)- - 

Octubre 11. — 20. de Serio (Gran 
Premio de Honor), en 3217 I5, a 
12 cuerpo. 

Octubre 25. — 30. de Bo: 

(clásico Ayacucho) en 235" 15 


107? 
—¿Y qué más quieren, pues amigo? 


o 3 


PE PA AR TT 


5 Nandipá 43, C/ Tadei. 

3 Sentry 45, A. Croce. 

to Chañaral 48, X. X. 

1 Don Sancho 48, E Garrido. 
lferino 48, 
h Blaguer 48, 


PALACETE bos pe “PARQUE HOTEL” temporada de vera- 

no 1925 - 1926. — Amueblado con todo lujo y confort. —;Sa- 

lón, Hall, Fumoir, Comedor, 3 Dormitorios, C. Costura, Ropería, 

Baños completos, Garage, Jardines, etc. 

Condiciones y precio dirigirse CAMBIO BERRO, Ituzaingo 1418, 
MONTEVIDEO. 


Frabujando en su cas cómodamente usted puede tejer 
Un esta máquina medias. calcetines, EA ea lana, hilo, algo 
1ón, seda, sin costura. y ganar $6 2 $ € todo» lon días. Nos 
tros compramos todas las medias dándole lus bilos Pida ei 
s=tálogo, OS o 30 gratis, « los Unigos Introductores 
noStud Amér! 


DIATERMÍA - 914 
Dr. PRAT 


Del Hospital Pirovano 


j he 
Pág. 20 á : a iemt v 
== == : 
Kewpié 51, R. Picón. :viada 54, A. Croce. 
—H TEMP. ERL = NES 48, A- Croce. 19 La Junca 54, J. Garrido. <Q SP) - 
LEY 1 Sr Y e dd Sa SECRETAS PIEL E 
z Gre! Prostatitis, f: 
a ts de CRITICA en la re-1 Segunda carrera. — 1100 metros. Cuarta carrera. — 1200 metros i E META rain: Eczemas. E 
la Ss OF eE Lofock, 58 kilos, J. Andrade. 1 Descortés, 56 kilos, J. Raggio. «iranos. Ulceras. etc. por los méto. 
E Retazo 56, J. Raggio. Ca dos más modernos. 
» —UÑA DE PLATA E Z e 5 termina. Rayos X y Ultra Violeta 
a STO: £ Estío 56, J. Morera. 3 ( Adriático 56, Dr. ALVAREZ ORTEGA 
4a ”  —GUILLOTIN Magnate 56, J. R. Cabrera. 4 ( Guillotín 56, X. X. Consultas de 3 2 20 — Piedras 387 
== , És Mangrullo 56, L. Bárcena. 5 Alma Grande 56, J, M. Pena, = 
== > —TAMARISCO 6 Defensivo 56, XX 6 Thym 56, J. Garrido. S + 
—OMARA sl Regadera $3, A- Frazón. 7 Saint Julien 56, G. de la Cruz. | E 
; Competidores y montas para la reu- Rica 51, . Chichano. S £ ESE e ESIéndeE z 
<< tión del o 15 del corriente (per 10 Pascana 51, J. Pierri. O Ferriboat 56, y Martínez. 
a mañana): 31 Banda 54, J. Garrido. e . 
Primera carrera — 1200 metros — [$ U32 de Kata 54 . Martínez. 13 Carta Brava 54 XX 
= 13 Lenina 51, M_ Gutiérrez. 
= E E EN TODAS LAS 
1 Redentor, 56 kilos, T. Meyer. Tercera carrera. — 1100 metros. — [11 Taimada 54, J. Quiroga. RACIONES. CASA Pron EXIGIRLA EN TODAY LA/ CASAZ DEL q 
ano SE J. Morera. El ed 56 ue E xXx 15 Olvidada 54, J. Vecchio, A > DA. URUSUAYT 44 ze EE t z RA, y 
ttery 54, Rassio. 2 Lavsón 56, J. Tera. 15 Acedera 51, J. Iberra. - z = F O 17 PE 
% Rey de Copas 53, J. Garrido. 5 Sauzal II 56, J. Cristaldo. 17 Pretty Fly 54, J. Pierri. REPA Jarfaie nto 987- UT. 1999. D: 
5 Cleoré 52, R. Sánchez. 4 As de Bastos S. Ríos. 15 Venenoso 56, R. Sánche. z 
i x 5 Ragi Pum 56, Rodríguez. 
6 Huella Huella 56, A. Lhulller. Quinta carrera. — 2000 metros. í 
E 7 Botaflores 56, J. M. Pena. 3 Sello, 54 kilos, M_ Arambell. T Í 
A 3 Uñita 52, 3. Quiroga. Ls Dalmática 54, F. Moreira. E Polibio 54, J. M. Pena 1 SECRET AS: | 
S == 3 Tamarisco 54, J. Iberra. [- 
== i Gabacha 52, M. Reparaz. 1 
Z 5 Mil Más 50, L. Corvalán. : 1 AS 
E 3 Veneciano 50, A. Torres. 
2 Atención 50, A. Orbea. | 


MAQUINA Y ACCESORIOS 
Precio, complets?- 

360:—min. al contado 
CANGALLO, 1180 

Suenos Aires (Rep Arg). 


SIFILIS - BLENORRAGIA 


ecalmiento por abonos econó- 
micos 


RIVADAVIA 1168 


Sexta carrera. — 1300 metros. 


' Abolengo, 55 kilos, ER eS 
2 Favorito 56, J. 

2 Puntal 55, 3. Garrido. . 

4 Rosendo 56,- F. Pérez. 


| $ Carambola 5 E ¿Consultas de 15 3 21 cura es VESANHOLO ; 
z í Reflejo 53, E fino. E 
ó $ Retintín 5 Señáras: Lunes, miércoles y CABEL y 0 

y Cuco 53, R' Falsetti. 


10 Omara! viernes, de 10 a 12 horas 1 


AA 


llar 53, J. Iberra. 


, 
¡12 Vida 51, A. Lhuiller. / 


03:90 derectyr: Dr. NOSMER 
-EMAILLO 148 e CALIFORNIA 1/m 


113 Estela 51, J. R. Cabrera. 
E Venenoso 5 NX MX. 


—————————————— 
p lacleo dem oie lanios requstidos para aleuder: suígrme 
jaen Co des la- UTIRATIRS 

ix, Bledurrazm. Enfermedades de la piel. 

Men Médica de adulina y niños Enfermedades da se 
"ros  Naríz, Cídos y Garguvta Ujus. Preséripción qe 
unio Báavor X Diaternia Laz Ultravioleta. 

+u e la Speetalidad un médico Abonos económicos 


REUNI 1IOM VESPERTINA 


e rd 


HKepresentas.- 
LUIS POMINI 
Tucumán 1499—Bs. Air- 
T. 2436 Rivadavia 


>= in en todas 

as principales Perfumer?. 
Farmacias 

q0 ias tenública 


Son candidatos de CRITICA en la re- 
unión vespertina: 
1 E PR DONE FACUNDO 


sa .. ECHAIPUEL 


Le —ADRIATICO 
Spa A 
PALAS a o lose » —PARAPETO 
NY iLC:OMES 7. ”  —H 
HATSRMA Y LUY ULTRA VIO 7 O 


E 
dora de quasultas SL AAA: 


men miercoles y viernes de 10 < 12 horas No mancha. No huele. s la 
q . No daña, Usese la bandejta 
r E Ae DAISY 
etite y 
2 Ardagh 60.1. Tadeo 'ecomendable para los ca- 


3 Mendocino 60, S. Greme 


4 Polan: 9, F. 
N ARI A S CUIDESE USTED DE 5 Don Fucundo 56, E. Vivafane. 
6 Teos _54, 2 e 


LAS INYECCIONES 


de parto, lavado de 
Reridas, ablandamiento de 
ábscesos, picaduras de in- 


(A la tarde) | 
| 


QUE MATA MOSCAS 
A MILLONES 


Y (A%BOS SEXOS) S Sinfonista 53, J. Pierri_ 


Venta en todas partes 


- ce 3 Chiquita 59, JE Cabrera. j gectos, y muy especialmen- Probe sas 
Es preciso decirlo y repetirlo siempre: las inyecciones son ca F 'antacuatro 52, J. Quiroga. , 

A E [Je Fpuela irene Ets de MEDINA 4 Cía. 

Una prueba terminante de la verda: al — 2 vertita 56, E: 1600 ¡POR ala 

a a o calcio de sulle prados escribe: “Hee par | ts > | las señoras. Aivacew: "RPORTACONES.0S FEAAETENA Suenos Mireo 
co más o mends 6 meses me apareció una blenorragía que estuve bastan- 


te mal. la cual puse en tratamiento con inyecciones de... (aquí el uum- Segunda carrera, distancia 1100 metros | 


Envasado en frascos de 100, 250, 
bre de varios medicamentos) sin ningún resultado satisfactorio. Entonces 1 Lord Dam 56 kilos, J. Andrade. 500 


y 1.000 gramos 
Pídaso en todas las farmacias 


Elmajor 


me decidí a pedir los Cachets Collazo, que tomé inmediatamente, dándo- calficidari 


me un resultado excelente, quedando casi completamente curado con una paa o 56, M. ¿¿famben. 
caja; y, CRETA que concluiría de curarme con unas cuantas inyeccio- 1 e SA R. Sánch: 

a aplicarlas, ¿ero en vez de curarme, se fué extendien- | Exrppresario 56, X. X. 

lees pedí una nueva caja de Caehets, que me dió un re- | 5 Pasala 54, k. Quiroga. 
sultado inmejoratie” > El ¡Sta Carelli 54, M. E 
Los Cachets Collazo son de extraordinaria eficacia, no sólo en el tra- ¡ ? Wike Girl 5 A. Aguilar. 
¡ 


AL STO Oriental 


tamiento dé la ¿blenorragia, sino también en el de todas las enfermedades 3 Laguna 54, P. 
de las vías urinarias, tales como: gonorrea (gota militar), leucorrea (flu- 9 Sacarina 54, 
jos de las señoras y niñas), metritis, cistitis uretritis, orquitis, catarro 10 Farruca 54, X. X. 
vesical y otras análogas de uno y otro sexo. Son de uso sencillísimo y. 111 Llora 51, J. Ger 

reservado Y, DOF h rapidez de su acción, nemente IA ñ AER E 

al 8 y franeo rte ne remiten dos interenam letos e a A 

= q NA de Arácar y Pemada Collazo, nóHeltámdvlos a Especificos Co- Tezcora carrera, distancia 1300 metros. 

3 lazo, Perú 71, Duenon Aires e a la Farmacia del Cóndor, Rosario. _ Sr a 57 Eos po Pérez. 


XxX. 

5 Alfiler 11-57, J. Enlcharro. 

6 Obeissant 57, J. Iberra. 

7 Anarquista 57, J. Farías. 

8 Sonsonette 57 J. Pierri 

9 La Tinta 55, J. Andrade. 
'19 Chaipuel 54, N. Bustamante. 
11 Director II 54, A. Lhuiller. 
12 Palemón 54, R. Sánchez. 


Cuarta carrera, distancia 1300 metros 
¡ 1 San Tito 57 kilos, O. Sánchez. 

2 Noel 57, J. Chicharro. 

3 Reflejo 57, G. Delpino. 


PAPELES PINT ADOS 


A. SUJATOVICH 


IMPORTADOR DIRECT, ad. PAPELES MINTADOS . 
PINTU 


ELECTRO-TECNICO 


UNION TELEF. 383 MAYO 2355 


RNICES 


Ce t ): Bmé. MEFERE 2371 4 Anacoreta 57, X. X. 
CERRI 7 10] 53 7 4 U.T. 6210, Mitre O y 
_ BUENOS AIRES Tojálones: —( muyo vas 


8jOlla 55, J. Qui 

9 Comet 57, J. 

10 Vida 55, J. M. Pena. 

12 Adriático 54, J. Andrade. 
13 Blanca Lila 52, J. Pérez. 


| 
! 
! 
| 
| 7/Rintintin 57, T. Meyer. 


¿ Lo que : 
EOWILLÍYS - OVERLAND 


ahora le círece 


7% 


ANTES DE ENCARGAR 
UN TRAJE 


A MARINA Y PALACIOS 


3 

4 Noespío 52. F. Rodríguez. 
5 Onlymine 48, > x. 

y 4 oso 48, X. X. 
3 


[| OVEXLAND 4: cilinaros 


Merry Andrew 48, A. Croce. 


SON*LQS SASTRES INDICADOS PARA DAR El Cobre 48, T. Meyer. $ 2. 150 | 
A VD. SATISFACCION: EN CORTE, CALI- OY de A Motor potente, carrocería de acero, 
DAD Y PRECIO. % 11 Tremendo 48, J. Pierri. elásticos patentados, y su equipo com- 
4% 12 Charmers 45, E. Caballe: prende 5 cubiertas Cord sin talón. 
13 Furlatal 45, M. Arambelf. , > 
$ 87 90 -14 My Victory 49, E. Tadel. El nuévo 
. 
ca a taa. ! Sexta carrerz, distancia 1300 metros 
el precio e a ; z 
a ; 1 Morfeo 57, M. Arambell 
| ias OVERLARD SEIS 
3 Difícil 57, J. Farías. 
4 Don pco e AS Lhuiller. 
« , ” ¡eric . Rossi. 
6 Omará 57, X. X 
LA PINION ÉS 1 7 La Chismosa 55, F. 
. 20 “ARRLLOS HABANOS ¡ 8 Calabaza 55, X. X. 
2 o la Chariatana $5, A- Aguilera. mn pd 4 1 E 1 
DE 10 Estela E Tera. Duc sum e atra == ña ak Í 
T 1 P P E R A R Y. . E A A por el pr inuento o, en dos colores 4mente atra a la construcción mecánica, sus 
2 And: . . g ES 2 2 ES = £ 
== 020 CIGARRI 05 TIPO, ING INGLES 0,30 2, E Lucien. A o partes han sido cuidadosamente seleccionadas, y su motor está dotado de una vitalidad y resistencia 
- Fábrica: PICHINCHA E U 62 -MITRE 3765 Séptima carrera, distancia 1100 metros |] sorprendente... Fíjese en su bajo precio y medite antes de decidirse por otra marca. 
1 Fantasín 56 kilos, M. Reparaz. 


2|Prety Red 55, J. R. Cabrera. 
3jRante 48, R. Picón. 

4 Le Bleu F. Villafañe. 

El Indio 3. Iberra. 

5 Melenita 
Quebir 5 
$ Impromptu 50, A. Croce. 
9 Don Emilio 49, X. X. 
Calabaza 48, xXx 


a YS - ENIGHT 
Aperitivo-T 


Ouinado de Fama Mundial. 
las familias. 
Pidalo en todas partes. 


3 Favorito 48, J. 
Mendigo 48, M. y 
5 Crucífera 48, J. Sola. 

Dalmática 45, , Moreira. 


E pu: 


país 
de la gran 


| Una obra maestra en la construcción de asonóvie de seis cilindros. —Belleza extraordinaria.-—Pinta- 


famoso mo- 
estro ambiente 


“POLICEINIGO BUENOS AIRES” 


MEDICO DIREC Dr. RAFAEL BUSICO 


áanExo- -GRAN CURATORIO PARA HOMBRESYMUJERES 
e VENEREAS- PIEL-SIFILIS-914 


Y, poleacta-Debilidad Baual-£ Enfermedades del Cabello-Dratemi 
Pa Volefa-Todas las Especialidades - Análisis. 


abonos ECONÓMICOS. = CONSULTASS5 
BARTOLOMÉ MÍTRE. F946-DE 9 a 22 horas 


TAMBIEN SUMINISTRAMOS MODELOS SEDAN PARA LOS QUE PREFIEREN COCHES € 


. CERRIT 
HAMPTON WATSON € Cía. kuenos Aires 
Agentes en Rosario: Pelayo y Cia. — Entre Ríos Nám. 557 


WILLYS-OVERLAND -- Autemóviles de eslidad, 


E ae 


Sábado 14 Noviémbre 1925  - - 


SERIO CUBRIO 1000 MTS. EN 59” 
NOTA ALEGRE, PEDANTON Y AGA KHAN LO HICIERON EN 58”3/5 lo: 


1/5 Y MACON EN':59” 4/5 


LOS DEL PREMIO C. PELLEGRINI | 
SUS ENSAYOS DE ESTA MAÑANA | 


Premio Souville 


PROGRAMA COMPLETO PARA LA REUNION DE MAÑANA ' 


i 


' Pronósticos 


-de CRITICA: 


Hs Z A las 13.39; == 
los rsosy lado opuesto a las trib: iS ES a] . 
e Ea eb A A ds 3 años que no rayan ganado. Peso 53 kilos ¡la. carrerd—Apetitosa 
Sy e la gran PEDANTON 1000 en 587 35; 5 5000 a le la, 1000 2 la ta. y 508 a la la Entrada 3 50 2 ” :—Scarpia 
MACON 1000 en 59" 65) Serí dirigido a la expectativa y sl pon Cargos A E | Hatre Ls [_ Probabilidades | » 5 
No tainfuído para naca en su for-| “Alla capacitado para produeir una per- |] ) La Parrilla =Dopuns eto pL Estrez her Es n- candidata (Za, *—Libertador 
midable chance PE sostergación de la¡formance de primersorden, si puede ai| uan Sat 2 Bondadosa 35Verdun Berk_Castle 2M Es la enemiga 4 ” El Raid 
carrera. pupilo ES stud Don Alfon- | final hacer valer sus portentosas 3 Apetitosa 35 Saint Wolf Arl. Dorgere 136 Puede ganar ¡4a. s—Á< 4 
ome insuéndesa como el “mejor | Tezas Unicamente en esta torma P: + i5a. >” ¡-—Nikablar 
candidato y no hay duda que tiene bue- pesan podría alternar con éxito en eli Premio Tiépolo S A las 14.00 [5 (bis) : —Macón 
nos titulos para ello. El hijo de Sandal|¡ a Dor Arcurt ho 1eborae Para pot de 3 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos 1 37 E MN 
rendirá en esta oportunidad la mejor de; a one ds LS al ao 1600 metros. Esto OS al 1o., 1000 a y 540 al 30. o Entrada $ 50 ¡6a. = —Lucrecia y7 
> 2 | k adre adre lockey |. Probabilidades ” * 0 
A 1 Guinda) St- Emilion Guinda 1No correrá; — ¡7a. ; —Benjuí 
der > dos ido a ocamente a as Man ans o Ses 35 Tesuisamo  [Reprisa muy bien | ” : —uly 
metros en 59” 45 del palo de los AGA KHAN S ra sE Jagua: - Mi | ai 33 Es debutante z 
= Ss y ] JA Buen 4 Birrad g : | 
A También representa los pres José Bentancur | 3 Abruzs A == En su debut falló | En 57 reniones, CRITICA leva acer! 
SERIO IO A ES i $ Aparcera Asturiano : Picajosa - ; 6. Po V. Lanatti | Puede ganar [tados 182 ganadores y 12 placéa_ 
te: timos s | Felipe Vizcay ” Mi Di Í tz S i — >, - 
La suspensión del Premio Pellegrinil ciásicos así permiten suponerlo al me- | Naciano Moreno 8 Besróaior eS A sE X Carabajal! ES a | i 
favorece al pupilo del stud Inoragna |=os aun cuando la distancia y los ene- | Bernabé Islas SF 'B F sE Jal [Se estrenará bien | A Rienda Suelta  . 
pero como 1: suspensión es solo de unos | mios son etros. ¡Tomás Conde 8 LaS trás ado 4 Earogeñe ¡ 9 G. Ardonin ¡Es debutante | 
etres. s ¡ or E z | > 
días y no de una e SE al Aga Khan, con P. Cuehinelli, cubrió | R. de los Santos '11 as 5 Flore: o E EA naaa ¡EA A Ya está en venta mí Hbro de muestro | 
o de E sE plan ¡ever ass ala A metres | Fco: Tellería 112 Arkel* Y. Majesty 32 P. Cuchineili Correrá bi estimado compañero de tareas, Las; 
<stado que tenía el día quel FRAYLE MUERTO. os 000 eh RES | 13 Bocao' > ¿Hab 13 J. Batista | Tiene bieor: Reason, cuyo título es el mismo que nos | 
1 en [Juan E. Cappi ¿14 Nazareno Novedad 14 S Pi , ñ 
disputó la Copa de Oro UU | Com esta carrera se despedirá del es- | Ss ado E A a 
Esta mañana, con su piloto habitual! cenario palermitano el hijo de Juez de! parco E LL A 
M. Lema, hizo 1000 metros en 59” 15. P2z adquirido por una eenrie de sao| Hercera carrera E Premio Garrotin z * <A las 11.30 | de sus sabrosas y ehispeantes motas, en 


dándole cuatro cuerpos en la salida al 


Ruiseñor, que jineteaba M. di Biasse Y! djatamente. Como ya se ha dicho. es 


. Ejgeicios del da Sus ensayos sayos de hoy 
JLD DIAMOND— DE LA PRIMERA CARRERA. nte per 
PARRILLA, 


El favorito de la carrera ha seguido sn es 35. 


training sin novedad luego de su victoria 


sobre Le Prodige, en los 1600 NS, 31” A José 16; 

premio Nena. El defensor del stud APETYT SEA con Ardouin, Murat, Meca 
Cardales esta mañana, dirigido por eljCon el peón, 700 en 41” 315. z A 
jockey Lanatti, hizo 1000 metros en 12”. 


DE LA SEGUNDA CARRERA 
NAZARENO, con S. Pintado, 
BROWN— ri" 15 (ayer). 

Ha recuperado parte de los bríos per-|  ABRUZO, con E. Lema, 800 en 348” 
didos este pensionista de Naciano More- ¡45 (ayer). 
no, que en su corrida preparatoria ven- |, TRAGALDABAS, con Leguisamo, y 
ció en brillante forma a Mano Brava, en Sao lo, Tedeschi, $00 en 47”. z 
el recomendable tiempo de 217 para, los! 12 a E Canal o India, con Nú- 

2200 metros. Dirigido por E. Ruiz, apla 

con Orduna, cabrio Ro le APARCERO, con Lanstti, 700 en 41” 


415. /ARDO, con di Biasse, y Botafogui- 
to, con Arcuri, 700 en 41” 3í5 (auxiliar). 
Fas TRAS, con Ardouin, 730 en 43”. 
ARKEL, con a 700 en 32” 
BOCAO, con Batista, $00 ca 47" 3) 
DE LA TERCERA CARRERA 
LIBERTADOR, con ML. Tapia, 800 en 
47" 45 (ayer). 
HEREJE. con E. Ruiz, $00 en 48”. 
o b OE. Lema, $00 en 47” 215, 
E con Gutiérrez, y Bof 
Ha declinado mucho en la forma el re- | Leguisamo, 1000 en 1" e E ES e 
presentante de la scurie Urunday, quzj YACARE, con Ac Mont: h. 
en sus últimos compromisos ha fracasado. | con Canal, $00 en Pra E segu 


| Cuidador 


CONLAN— 
Se incorpora a la pruebas clásicas, Ile- 
go de sus dos victorias consecutivas, este 
aereto hijo de Almordell del cual se 
espera produzca muy buena carrera, | 
ayer, dirigido por P. Cuchinelli, Conlan ¡4 
hizo 1000 metros en 1 4/5. 


ORDENANZa— 


1 [vicente Pérez 

con Pintado, 7J0 en PES Moreno 
7 Risso 

BONDADOSAa, con M. González, 800 E Chieiort 


Vte. Fernández 
Miguel Carelli 

¡ Arnoldo Grassi 
Naciano Moreno 


%- | Emilio Ridella 
R. E. Rodríguez 
Tomás Conde 
T. M. Calistro 
Rosendo Aquino 
Jenaro Larrosa 


Sexta carrera 
Para potrancas de 3 años que no hayan ganado más de dos 'carreras no clásicas, Peso 50 kilos. 


Paulo, destino para donde suldrá inme- | Para todo caballo de 4 años 


| Distancia 3000 metros- 


i 
| 


A k Pa Mad: Jock Probabilidades 
1 Old Diamend 62D. Jubilee Old Wife 1 RV. Lanatti Es n. candidato 
2 Brown s9iSaint Wolf ¡ La Gatita 2 E Ruiz Corre en privado 
| 3 Ordenanza 58 Fisrerman Canoa 3 L Leguisamo Puede ganar 
4 Conian 57¡Almondell Calcárea 4 P. Chchinelli bicarréra 
5 Nikablar [Vadarkblar Doratilla | 5 J. Garrido Es el enemigo 
6 Ballenero 55¡Botafogo Bayena 6 F. Arcuri Es el dividendo 
¡osa | s2íSaint Wolf Solicitud TE Lema No descuidaria 
8 Sarcástica | 49Cad ¡ South Star 3 M. di Biasse Puede ganar 
9 Solito | 4SiVerdun ¡ Sudeska 9 3L Acosta Si repite la i 
10 Monteagudo i a«SiSan Jorge ¡ Majestuosa Lzo J. Canal Puede ganar 
A] 
Gran P.*Carlos Pellegrini z 5 
Para” todo caballo. Peso por edad S 
a 1o., 10.009 al 20. y 5000 30. Entrada $ 580 
Padre + Madre , Jockey - Probabilidades 4 
Y Frayle Muerto >| ébyuez ds Par: > |toyala + | 13. Canal | Puede ganar 
2 Pedantón spras Thyme ¡Pifiona 2 F. Arcuri ¡ Puede ganar 
3 Paramount | S2)Perrier Mystify 3 No cerrerá ¡SS 
lacon | 32 Sandal Bourgogne 4 E. Ruiz Es n. candidato 
5 Tagore 32iSaint Wolf Ta Ci 5 E. Orduna Puede ganar 
6 (Botafumeiro | 50/Botafogo ¡ Mouchette | 6 No oc-rerá == 
7 (Hermes ¡2 Larrea Ham. Court | 7 L Leguisamo ¡Es enemigo 
8 Nota Alegre E 30 Dusty Miller Nota , | S M. Acosta S difícil 
9 Serio 60 Sandunguero Siria | 9 M. Lema Les gusta en fija 
10 Aga Khan ¡Picacero | SpinawaS ¡10 E. Canessa Puede ganar 
11 Lucrecia 1| 50'Elcano Lysandra jur No correrá Es difícil 
¡12 Zarpazo Il 1 52 Lord Basil ia Gatita 12 P. Cuchineili El 30. en diseordia 
113 Murmullo 62 San Jorge | Majestuosa la M. Tapia Puede ganar 
q ETE > 
Premio Japónita A las 1650 


3 2000 o fracción mayor de $ 1060 ganados 


premio clásico de $ 40.000 o 


Distaneia 2000 metros 


Quinta carrera (bis) 


Handicap para todo caballo de 4 años y más edad ganador raso es y 48 kilos). 

j más durante el año 

Premio $ a al lo., 2172 al 20. y 1985 al3o. 
re re 


Sin embargo, y en vista de ciertos pro- | PECADOR, con Jóñez, y Pram, con Carrera ganada 
gresos que hemos notados en su prepara- | Canal, 730 en = 3ls a | Distancia 1800 metros Premio SS 500 a la la., 1100 a la 2a. y 550 a la 32. 
ción es bueno no descartarlo en abso- | NADOR, con di Biasse. 700 en 41"4 45. | Cuidador TE Padre Madre Jockey 
luto. Montado por Leguisamo hizo co- | DE LA CUARTA CARRERA Rosendo Aquino 1 Qilbatina | 56 Lord Basil | Sour Grapes 1 $. Pintado 
rrida de 1000 mdtros ,a la par de Pedan-| CYCLAX, con Ci L y El Raia,| Val Fernándes ¡25M Ez | 56. Irigoyen j tilla 2 P. Cuehigelli 
tón, con Arcurijen 58” 3l5. ¡con E. Ruiz, 500 en 47” Fco. Maschio 13 | 33,Botafogo mega ¡ 31 Leguisamo 
MUSSOLINI, con Barbeito, 700 en|T. M. Calistro Llscda 53 Elcano | Lysandra 4 i 

BALLENERO— a ¡Vte Fernández | 5 India 53 Y. Majesty | Lin Calel is 

Puede tener figuración destacada 'este|  RASTREADOR, con Leguisamo, 700|P. Dufrechou 6 Mariquita | 33 Elcano x ¡Miruca ys 
hijo a Botafogo, que está bien colocado |*n 11” 45. . Naciano Moreno | a E ricks 53 Mojinete Debutante | ES 
en la carrera. A 4 kilos de Old Dia- | jueluy ¡ ¿MMelik ¡Niña Boba ol 
mond, se clasificó tercero del hijo de na! DE LA SEXTA CARRERA ¡ 9 Rose Blanche | ¡ Rouge Rose ES 
Wife, mientras ss compromiso del MATURANA, con P. Cuchinelli. ¿10 Quilla. | Juerga ¡10 
mañana recibe kiere de aquél Con Ar-|Sn 50” (ay [11 Caravia . | Cantatriz AER 
curi descontó sy metros en 45”. d ES con Pintado, 900 en +12 Tendresse ' Thamar «2 

2 +) op. 

SOSPECHOSA— BENDIS, con el peón, 70% en <1” 5 Premio Balón 


Es la sorpresa de la carrera la hija «le 


Handicap para todo caballo ganador 


sdud cue no haya ganado más de S 30.000. Peso 46 kilos. Recargo de 1 kilo por cada 


Recargo de 3 kilos por 


5 sien al final ganado por éste 2 DI cirrera se disputará a medias entre el PS 2200 metros Premio 3 1500 al 1o., 900 al 20. y 459 al 3o. Entrada $ 15 
.a | comprador y el vendedor. siempre que; 'vidador - z k. Padre | Madre robabili 
HERMES 800 en 47” 35|1a operación no haya fracasado por Fu- | Temo Mísuez | 1 Hereje 1. Emilion | La Fe 1E Ruiz o asas 
Su corrida es excelente. Za mejor de| ber echado sangre ayer el pupilo de V l5 Sgo. Gómez ¡ 2 Larsen i 54 Cuyano IN | La Reja 2 E Lema | No lo ereemos 
todas en cuanto al tiempo que empleara | cente Fernández, en circunstancias que! Padlo Z. Díaz ¡ 3 Libertador 54 Dusty Miller La Ley 3 M. Tapia | Debe correr bien 
en ella. Su ecurie tiene la certeza que! Canal y» vareaba. Isd. Trescazes 114 Pirata, 33 Craganour | Protea 4 3. Pintado ¡Er candidato 
únicamente Macon puede dar cuenta de| Con J. Canal, y a la par de Jnly. con|FCo. Maschi 15 Rip 9*. 32Craganour *  ¡Riparia 51 Leguisamo  !Es n. candidato 
él No hay que oividar que Hermes| Batista, hizo esta mañana 1000 metres | Pepe Viz ¡ 6 Botafoguito Potafogo | aTharaca 6 F. Arcuri | Es serio enemigo 
produjo en el Nacional una performan-|en 1 minuto, del lado opuesto. ¡Cor. Fernández | 7 La Wolf La Gatita 7 J. Barbeito [Es diste 
ce brilartísima. NOTA ALEGRE 1000 en sg” 3; | 4rnoldo Grassi | 8 Fatral 49 Druid ¡ Felicia 8 No correrá | — 
Su entraineur espera del hijo de La-| Intervendrá en la prueba sin más es- ¡J£.aro Larrosa | 9 Yaca 4 Dusty Miller ua | 9 M. Acosta | Les gusta en fija 
rrea una actuación descollante. peranzas que obtener una actuación Vte. Fernández 110 Pa 45 Fisherman ¡Pecadora - /10 F. Núñez Ojo es de Tanón 
Jineteado hoy de mañana por Ireneo| discreta durawte el desarrollo de la¡Y“*n Ialde ¡11 Nador + 45Dusty Miller - jNota J2N/0 Base J2e aña 
Leguisamo, pasó $00 metros en 47” 3)5,¡ misma. St logra ella, habrá cumplido ES E A A A > - HP 
2 ZARPAZO Mo 1000 en 59" 35 La eno ar Cuarta carrera Premio Brown A las 15.05 
en ensayó 3L Acosta hoy lañana. 
Pudo haber e E de| haciéndola marcar 58” 33 de mañana, | Para potrillos de 3raños * no hayan senado más de $ 20.000. Peso 42 kilos. Recargo de 1 kilo por cada $ 2000 o frae- 
Macon en el premio Nacional si éste no| metros. ción mayor de $ 1009 Enanos ' 
hubiera sesgado su linea, perjudicando! MURMULLO 800 en 47” 45 E dad E 7 o So 119 o nde ES 
libre acción del hijo de Lord Basil. | Su emrera en el handicap da miéros. | p. CUA, | ! Pad 1 Madre “ Jock | _ Probabilidades 
rpazc Y viene bien preparado a la 55] les fué discreta. Luego de esa pertor-| Car. po i 1 Marbn ramita 1 J> Vecino gran candidato 
vaneha. mance ha seghido biem A LL ¿Jamás 3 Eiado Es serio enemiza 
A las órdenes de P. Cuchineli cubrió! Con 3í. Tapia, pasó 500 metros esta! Idem O] (oa | Cymel 3 No correrá — 
esta mañana 1000 metros en 59” 3/5 Cell mañama en 47” 415. er | 4 (El.Raid i | M. Claire ¡ 43. Garrido Es n. candidato 
. | B. J. Sánchez 5 Cygne q 5UY. Majesty ¡Cyno 5XX (dy No se conformaron 
E ES Aprile | 6 Fortte 51/Crocus | Lapicera 6 No Correrá — 
b. Fernández | 7 Mussolini 1 50l ¡Fisherman | Hipona 7 J. Barbeito Puede ganar 
L del A LO, de Maschio ¡ 8 (Rastreador y 50; ¡The Panther” | Rosse 3XX (4d) 30. en discordia 
os del premio Augus- LOS QUE CORREN “= | 3 (airguineno | Eerman. | Ona O E 
3. V. da Silva 10 Bocao 4SíBotafogo - Mabel * 10 No correrá — 
! : 
to Tiscornia - MAÑANA = = 
carrera g Premio A. Tiscornia ex Salto A las 1543 


Saint Wolf, que con 52 A y en esa sn | Distancia 1700 metros Premio 3 3500 al 10., 1100 al 20 y 330 al jo.  - Entrada $ 35 
distancia a figuración |.BON / QTRICKS, « con “Carabajal, EQU] Cuidador ¡ ¡k. Padre Madre. ¡ _ Jockey Probabilidades 
destacada. Difgida por E. Lema, a la QUELTE. con Canessa, $00 en 49” 25 d 1 Outrageuse le SIMenR ¡ Cendrinette 1 1 P. Cucrinelll Siempre enemigo 
par de o icOn Batista, cubrió 1000 RoseE BLaw 'CHE, con el peón. 700 2 Blancanieve | sE The Panther | Buttercrag 1 2 No correrá == 
metros/ en 25 suave. ¡ ¡ 3 Faultless | 56 Picacero Cascade | 3 ML Tapia | Puede sanar 
SARCASTICA. DE LA SEPTIMA CARRERA a ¡4 as pas pa 
= OUTRAGEUSE, con P. Cuchinelli | Jo: 3 Benjuí louse is 
La hija de Cad se desempeña con éxito | 1000 en 59 ar | | 8 Passade E : 
en sus tr privados y está llamada! /PAULTLESS, con 3 Tapia. 1000 e 7 Ma Poupée 7 i Bi 
8 producir Piloteada por|1" yen, yclax | SF. Núñe 
ML di Bizsse, 5800 metros en 48". + ELFHESOR, con Batista. y Costa 9 Parragama ra! j 92 No correrá == 
Lo Ímica, con el peón. $00 en 28”. 10 Bendis i ¿110 No correrá Lt. — 
e de abs 2 Ep ji MO POE con Acosta, > en 
S srzas de los anteriores, a POUPBE, con di Biasse, A 35 
pero como tíne 231 de corrida, tdo 142 45 Premio Pibe == A las 17.55 
puede ser. irizido por Acosta, cubrió PARRAGANA, con E. Le OO ganador de más de $ 5000 Ep 
800 metros ent 49” 2/5, con el peón, $00 en 30. Entrada 
MONTEAGUDO— | Jockey Probabilidades 
Su cabal DE LA OCTAVA CARRERA | 1 No correrá 
don a EE En racha y como la| PORFIDO, con J. Garrido, 1000 en Y! E 4 
preparación Mel hijo de San Jorge es Ys. 7 3 
bastante buefa, nada extraño sería que! 4 
A AR : 
le Rca con ¡Ss 
800 metros dn 47” 1/5, po I 


y Bondadosa 


| Tragaldabas 


2 SporisAL. P.) . | Bondad Scarpia 
eblatt .| Apet s 
Hora . . | Bondadosa 
tacazos | Bondalosa 


a - Lap at 
- | Boncadosa 


Nazareno 


Apetitosa 
Scarpia 


Bondadosa 
Apetitosa 
Bondadosa 
Apetitesa 
| Apetitosa 
| La Parrilla 


E Apetits = 
sl Parrilla Scarpia 
Bondadosa Tragaldabas 
Bondadosa Nazareno 
Pondadosa Scarpia 

La Parrilia Nazareno 


¡ Lucrecia 
¡ Lucrecia 


| Lucrecia 


j Lucrecia 


PA e LLE a md e 160 00 00 | 


ha 
CURAR ADIDAS NARDI 


TRIGAL, con Lanatti, 
A. HAMID, con Pintado, 1000 
BELFHEGOR. 
en 
puede 
“barato. 


.- «SOBRE CYGNE * 


tralmente 2 la que dió en: 
su compromiso miércoles. (Llegó úl, 
timo en la que 


EN EL MANICOMIO 


Es raro que a un colega que 
la exclusiva de les tonterías que se di- 


MAGIC, piloteado por E. Canessa, se 
ensayó' en 1800 metros, emplsando em 


5. 
l  TRUN, con J: de Tomasi, cubrió la. 
| distancia de una milla en Y42". 
| SOLER, a las órdenes del jockey J. Ca- 
nal. descontó 1 metros en 136”. z 
BOBETTE, con E. Ruiz, la hermara de? 
Luistilo, recorrió 2000 metros en 27” 3/5. 
AGUA VA!, dirigida por Salustiano* 
Pintado, hizo 1500 metros en 111” 3% -. 
LUBETA, con Pintado, fué corrido en 
1560 metros empleando 133”, 45. 
SANTOS PEREZ. el hijo de “smile, con- 
ducidó vor E. Ruiz, cubrió una milla em 


combo met es 130 as 
Por con Bazbeito, hizo 1609 mts. 


147 

| GASCON. con E Lema, 100 en (US, 
| SONT ORIOL. con E. "Martín, 300 

Las” 25 


"RICOTA, con E- Lema, 800 en 33” 215; 


TROPERO, con Leguisamo, 300 
AA en 497 


Lecciones de dibujo y pintura es- 
peciales a domicilio 


AURELIANO POPESCO 
Gran Premio de Bellas Artes, see- 
ción Retratos. Exposición de Pa- 


BARTOLOME a a 
Departamento 


AL 6 oloALHAJAS Y POLZAS 


TODO 'ALCR. 
ÚNICA CASA ACULTADA: PA- 
POTES E 
A EQUITATIVAS > 


358 - CERRITO - 353 


e e jas 


Pág. 22 


ze 


SAA 


LA VOZ DEL AIR 


a == == = AAA = AE SA 
É 
S 5 Viernes 13 Moviemísre 1925 
E = + = 5 


Los Broade 
lds sreakers 


Construir un tráasmisor radiotelefónico 


$ 


Circuito transmisor con modulación por abserción. El rendimiento y la 
economía son las características principales de este circuito 
es posible /que se obtengan resultados 


sperados, con lus transmisiones d 
4 energia. 


S á mi 
construcción de transmisores econ p 


cos y de buen alcance. damos 
ideas a fin de- que encaminen a los que 
piensan hacerse escuchar por el éicr. 
Partiendo siempre de la base que todos 
los principios son difíciles. y por lo tanto. 
E antes de empezara transmitir van a 

con más de un inconveniente, 
Íque, por nuestra parte. pondremos la 
información que fuera necesaria, a tin 
de subsanarlos. > 


El circuito y la modalaión— 


El circuito a emplearse es el vulgar 
circuito oscilante de los franceses. y que 
hoy día se ha hecho popular con el nom 
bre de circuito de absorción, el que 
adapta a cualquier longitud de ond: 
variando solamentó la self de los 
llamientos, y a pesar, de esta adap! 


La antena y la tierra— 


es máximo. 


La self de antena “A” consta de “els 
vueltas de alambre Zé 2 snilimetros pu- 
nado sobre un cartón Spider Web. La 
de modulación que es la “M” son dicz 
vueltas de alambre de 0.99. milímetr: 
también arrolladas sobre una pantalla. 


Ei $0 ojo. del éxito de una transmi- 
sión se debe a la antena y a la tierra 
con que se trabaja. Es necesario que la 
Antena se encuentra Jo más despejuda 
y 2 una altura conveniente, a fin de 
buscar que la irradiación sea lo más 17q- 
cil posible. Por su parte. la tierra tara- 
bién desempeña un papel importantísi- 
mo en la buena irradiación, razón por 
la cual se aconseja siempre que sea jo 
más corta posible la unión de su naci- 
miento con el transmisor. 


Atendiendo debidamente estos factores 


e 

reja y a la palca de la válvula 
* bobinas tienen 30 vueltas dividida 
dos secciones, cuyas cantidades hay que 
tomarlas por tanteo. siendo casi“la mis- 
ma cantidad de vueltas para placa que! 
para reja. 


“P", que corresponde « 
esta 


> RADIO OCASION 
RECEPTORES * 


por_trés años. 


EL MISMO 
por 


precisión, 


; a una lámpara, que eran construídos para 
la venta a 


$ 85, ahora $ 29.50, <on garíntia 


lámpara con-.red, dos pilas, una batería de 45. y, teléfo- 
nos, instalado instalado en su casa, $ 65, “on garantía 


RECEPTOR, se transforma a “Perry O'Briggs”; a pe- 


3. años. 
CUALQUIER a AS 
, REPARACIONES 


:de: mótores, dínamos, vontilad: A 
Íres 3 telétonos. A Eno oo Eparatos medicinales, transformado- EA 


LA Establecimiento El 


Antigua Casa A E HERZMANN - tro Técnico 
: Entre Rios 233 — U. T. 2378, Rivadavia 


GA 


» 
AOS 


RADIOTELEFONIA 
OFERTA 
3 


os: Murdock de 


A A AAA 
pa , 
ENTRE RIOS 341 3 
DONADINI y Cía. — sxruzmos 24 cats de ar | 


lidad a la sama el rendimiento siempre ¡ 


ente trabaja sobre Ki bo- | 


eny 


CONSERVE ESTA DIRECCION 4 


es tarea sencilla 


! 
Z ; 
| Energía e emplear— ] 
|_ Cuando se dispone de corriente de ca-| 
nalización continua, puede emplearse é: -4 
ta para trans itir. Si se dispone de «: 
rriente a 140 volts, la enercía es smpe- | 
rior. pero entonces h Je tener cn 
cuenta que el tipo de válvula a emplear- | 
Se se adapte a las condiciones en que se! 
va a trabajar. En el caso que la corrien- | 
| ta fuera alternada. dentro de la econo-| 
¡mía con; que 
¡ho conviene rectificarla, 
| nconsejable el uso de pi 
| fuales sé obtiene cl voltaje adecuado 
con la colocación de cllas er la serte. * 

Tá válvula puede ser un 
muy dura o bien una de trans 
¿poco poder. El condensador var 
¡puede ser úno de 
¡que entre ellas hay 
vación para evitar que salten chi 


cmMonces 


La sintonia— 


Para sinion: 
¿omiso de bobi 


rriente de placa, se procede a mi 
tameste el condensador variable 
que el aryperimctro de antena 
¡so de corriente. Una vez obten 
acercar la bobina 
y siibando sobre el mi- 
o de que mo- 


¡ler 


l va 


¡UN VOLTIMETRO INDICA | 
EL ESTADO DE UN : 
ACUMULADOR | 


Cuando el acumulador se carga a la! 
¡intensidad prescripta, pocos -minutes 
¡ después: de empezar la carga presenta * 
en los bornes una jensión de 2.09 vol 
tios; esta tensión permanece la mis, 
durante u horas y durante las 
cuatro siguientes alcanza a 2.75 voltios. 
variaciones son debida 
ácido. Alcanzando cl calo 
be cesar la carga, porane, 
inúa, se produce un desprendimiento 
de gases perjudicial. Sí entonces em-: 
¡pieza la descarga, la tensión inicial e 
de 195 voitios; la diferencia entre e 
te valor y el alcanzado durante la car 
za procede de «ue en la proximidad d 
los electrodos y en los poros la concen- 
tración del ácido sulfúrico. es muy ele- ' 
vada, y la fuerza electromotriz del acu- ! 
¿mulador crece con la concentración del 
¡ácido. En la descarga, én cambio, como 
¡se consume ácido, la tensión baja. Es, 
pues, un efecto secundario el que origi 
¡na aquella diferencia de tensiones. 
En la corriente de descargu normal, 
la tensión vale 1.95 voltios durante 
bastante tiempo, y desciende luego len- 
| tamente 1.50 voltios. 
|  Alcanzado este valor debe interrum-; 
|pirse la descarga y cargar nuevamen- 
¡te los. acumuladores. e. I 
¡ El volímetro que indica “estas dife-: 
lrencias de tensión se colocad siémpre | 
Len flerivación sobre la línea que tene; 


¡la dorriente del acumulador o bien-se | 


¡bre el acumulador mismo, generalmen- 1 
te vienen marcados los polos para que¡ 
la aguja marque en el sentido en que; 
¡se encuentra la escala. 1 


En casos que estando el acumulador! 


debida es necesario hacerlo revisar in- ! 
¡Mmediatamente--por un 
materia a, fin de poder tomar las me- 
didas necesarias para evitar que un pe- 
«queño desperfecto se extienda y arr 
Une completamente toda la batería. 


El amperímetro: también es 
rio 2 fin de registrar la cant 
energía «que ci 
ca: del a 
| pas: a la indicada por la cesa que 
¡fabrica el acumuador traería por con- 
secuencia destrucción 
Ímismo: este instrumento se 
¡serie en él tircuíto de carga u de de 
¿carga y dan la lectura directa en m- 
| peres. 


Ea EXPLICATIVAS 
DE TELEGRAFIA EN EL 


le R. Cl. A. 


El señor Manuel C. Evers, sal a 
¡ Comisión directiva, dará ana clase expli 
jcativa de cómo deben recibirse los « 
pachos y el uso de códisos interncci 
nales. 

Esta clase será para los seno: 
alumnos y ex alumnos de las 
telegrafía del Radio Club Argent 
tendrá lugar en ell ocal de la insti 

a sábado 11 del co. 


j 
NOVEDAD. 
4 


DE 


PHAOSA 


—adee 


e 
03 
é 
é 
4 


de las malas imita 


horas. 


U>UM<OZ 


o y venta por 
13—Exc. S—Bue E 
PHAOSA” registrada 


1- 


VENCION No 23415 


$150 


Pr para ri 


ciones 


rán, este transmisor , 


¡todo cargado y no marque la tensión | 


experto en la; 


) 


NES A nueva Brokd casting Inglesa 


Trabaja en 1600 metros de onda E una energía de 25 K. W. 


Y 


1) Antena de la nueva estación 2. X- X. y vista del edifi-! 
cio En que se hallan instaladas las máquinas. — 2) Los eua- 
tro tullas que modulan la estación y cuyo consumo en placa 
modulando, es de 25. k. w.—-3) Control de amplificación, 
y puesta en marcha de generadores. Toda la estación la con 
trola una sola persona frente a este tablero.—-4) Sala de 
transmisión. Se encuentran allí las inductancias de radiofre- 
cuepcia y los transformadores de alto voltaje. 


1 seen técnica se enchentra q cargo de 
los miembros de la Sociedad Ra 
séntina a quienes hácemos 'pa: 
de sus felicitaciones. 3 


interferencias «ue, eqmo usted bien 1 
| dice, son tan molestas El Perry O'Briggs 
; le dará buen resultado. 

* A Valvulita, Capital. — No - 
[mos corréspondencia particular 
la este correo. Nos halagan sus 
| y buscaremos de complacerla < 

[lo posible. Aun no trabajamo 
*rácter permanente, pero esperas 

cerlo muy pronto. ; 

Radíomano — Son; tanta 
zecibidas, que nos hemo: 
los a publicar tres, escogidas 
primeras. llegadas. Azgradecémo 
elo E = 
Antena. — Casualmente hoz cantará 
para nuestra estación un de los : me- 
jores tenor=s jóvenes actuales. Nes re- 
rimos a Vales. En esta misma vásina 
iserá usted un suelto referente a si pe- 

dido. z 


: Se > E 

¡En los tiempos ¿ue corremos ya no le queda ¿ la Kadio nada que 

“invadir. Con esé empuje avasallador que ha cdbrado en los últimos 

años, no ha dejado ni a la selva virgen. . . He aquí una tribu de indios 

de las selvas brasileñas, atónitos ante un receptpr radiotelefónico que 
' se imaginan obra de “mandpaga” .. 


Y 


€ 


y. K. — Dirfjase al señor Alú 
Broadcasting CRITICA, 
es el encargado de nuesir 
as. 


> to 
05 Pro- 


SE RINDIO, POR RADIO, 
UN HOMENAJE AL EDC- 

qee miertereadia sen me- | TOR JOSE INGENIEROS 
lo Chileno, Santiasu. —| S - 


| 
a 
| 


or intermedi 
de Radio 
e efectuó un 


Jo 


de la estición i. U. 
Cultura, ubicada en: Pele: 


'omenaj 
Ingenieros, 


s palabras con cue 
trabaj: da. 


aco- | 
es | 


1 doctor 


= ler. breves palabras, a cargo 
Ercadcasting. Los Drogra-! ministro plenimptenciario 
mas los orsaffizamos nosotros y la ái- lor Carios Trejo Lerdo de 


Inmediatamente. 
| Cultura. ejecutó 
| Chopín, a 


SELTE” 


EL STRADIVARIUS DE LA RADIO 


El único Aito Parlante que evita la 
distorsión y la resonancia en absoluto, 
pues su fina acúslica intelizentemen- 
te estudiada, da el dulce tono de la 
música y la voz humana 
Su parte inferior está acabada en alu- 
minio y barniz nesro jaspeado. 


¡NUEVO 
CALIBRACIONES 


PROGRAMA DE 


1 
| 
| En vista del buen resultado obtenido 
4 
¡por el programa del Radio Chi» Argen- 
¡tino que terminó el día 3 del cor 


¡calibraciones, cuya fecha de 
se publicará oporiuramente. 


Construido a núcleo abierto y menbrana de allí 


NIETO y Cía, 


315 - Entre Ríos - 316 


BUENOS 


LA CASA MEJOR SURTIDA EX SUD AMERICA 


ALRES 


Alto 
Ancho 0.27 


1 Solicite catálogo ilustrado ly S SS 
á AE E | [reLEFUNREn-MoDELO1925 
a Los pedidos dei interior se despas fán en el día f' E 


fodas las buenas casas del Pomo. 


| 


ES _ 
4 


Sábado 14 Noricnbas 1925 


z ——— brrltica 


LA'VOZ D 


L AIRE - 
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Construcción de Aparatos 


LA TELEMECANICA AUTOMOVILIS- 
TICA REALIZADA? 


La teledirección sin hilos de los navíos Sia dei pde 


r de los aviones, ha dado lugar, como se | automóvil por m: 


sabe, a numerosos ensayos oficiales que 
aun no ban resuelto definitivamente el 
probléna. He aquí alora, en pleno Nueva 


ó 
e 
E 


che piloto provisto de sus antenas, 
a algunos metros y pasa sus “ómienes 
hertzianas” a los aparatos del auto dirigi- 
do gracias a dos transmisiones de 109 y 


: 


York (en Broadway), la demostración! 
HABLAN LAS “ESTRE. 
LLAS” DEL MICROFONO 


no, nos da a conocer su primera 
impresión ante el micrófono 


la sue L, que actué en una 
“Broedeasting” experimenté una de das 
y más grandes sensaciones de mi vida ar- 


Fué enla “L%óO. X.”, donde he ac- 
tusdo hasta la fechz. Al indicarme el 
Director Artistilp de la estación los de- 
talles primordi. 
su tud, la importanciz del acto. 

Mo adrqué micrófono e inicié mi 
transmisión, ¡poner por un momecn- 
to el “auditorio que forman los cientos 


, nO aquilaté en toda] 


L.0.O.son lascaracteristicas; 


Misiam Fs, popular mezzo sopre|— ()e UNA nueva Broadcasting 
PERTENECE A LA FIRMA PRIETO Y COMPAÑIA 


Hemos entrevistado al Sr. Teodoro, Estará instalada en el perimetro de la 


Prieto a fin de obtener las últimas noti- 
cias respecte al destino que le dará a 
la nueva estación, que comio es del do- 
minio público, adquirió A-la Sociedad 
Radio Argentina. 

El Sr. Prieto nos dijo: 

Trabajo me ha costado encontrar un 
local apropiado para instalar la estación 
con las comodidades que sen necesario 
dotar a un Broadcasting moderno y que 
aspira a salir de lo hecho hasta ahora. 

Mis propósitos y mis proyectos son 
vastos, y el único objeto que me guía el 
llevarios a la práctica es favorecer a 
los miles de aficionados que escuchan 
radi 


novedoso y variado que se halla trans- 
mitido por radio hasta ahora, y esa es 
también la causa por la cual la estación 
no la he hecho funcionar en otras fe- 
chas anteriores. 


de miles de aficionados que me escu | 
charían. La serenidad no me faltó. Hi- 
ce de cuenta que me encontraba en ca-| 
sa y en una de mis ocupaciones dia- 
rias y canté..., canté con entusiasmo, 
con calor... 

Terminé la romanza e irrumpió en la 
sala el Director, quien me fglicitó ca- 
lurosamente. Entonces un remeci- 
miento me conmovió... 

Hoy siento al transmitir algo así co-| 
mo vulgarmente se dice “batata”. Pero* 
basta la fecha no he recibido nada más 
que satisfacciones. : 

Espero hacerme oir por los oyentes de 
la estación de CRITICA. Y aunque es-| 
to no estaba en el cuesticnario de pre-| 
guntas quiero hacerle llegar mi opinión. 
sobre la estación de ustedes: Es digna ! 
de CRITICA. 


==>3Xh====== 


El cuerpo e miss Belle Kirkland, d 
conductor ¿ara prender una lámpa 
> da. (De la Ínter 


eto Vs 


e 


=== 


e Nueva York, se convierte en un 
ra de radio que se coloca €n la fal- 
national N. Service) + 


Técnica pera los Rad:'ómanos 


UN GRAN TENOR SE DES- Unavólvula de TE : 
PIDE DEL PUBLICO FOR Unaválvula de 10 k. 1... «- es SN 
10 NUES- : LA Nenita, de Lenz 
PRA ESTACIOS o o, : 


idad nuestros ayen- 
buen tenor, 


as válvulas en paralelo para trans- 
isores de alto poder. no rinden en 
lación al consumo. Ello es causa 
icos americanos estu- 
len la p dad de producir toda 
; energía ante mediante un so- 

tubo. Este de 10 k. w., es pro 
2cio de una experiencia. En vez de 
emplearse vidrio, se Usa cuarzo pa- 


Westinghouse | E 
a3m051 por su larga dura- e 
m bajo servicio severo. y 


José Vaies, que el p 
se embarca rumbo a ltalia 


no martes 


nuestro teatro máx: 
Ya los oyentes de CRITIC. 
cen. El sábado pasado tras: 
ópera “Tosca”, de la que era si 
pal intérprete, y que se cantó en el 
teatro Cervantes. 


1 > 


; me instalan la estación a quienes le he 
adquirido los materiales, han dado más | 


cia para instalar y hacer rendir esta- 


cierto no se produjo. 


capital o fuera de él? 

He encontrado el sitio ideal para ins- 
talar una estación de radio, es despe- 
jado, de fácil medios de comunicación 
para llegar hasta él, y sobre todo donde 
no funciona ninguna otra estación trans- 
miséra. Se ha instalado en la calle Cas- 
tro Barros 1185. Espero que por mi sa- 
la desfilarán todos los artistas de mé. 
rito que trabajan en los escenarios por- 
teños, y yo creo en el éxito de una es- | 
tación. Por otra' parte, he encontrado, 
elementos permanemtes en la estación * 
de gran valor artístico, que espero se- 
rán el éxito de mis programas. 

Al preguntarle fosotros en cuánto cal- 
culaba el alcance de su estación. el se- 
ño Prieto sonríe, y con la satisfacción 
Pintada en su semblante nos dice: | 


He hecho colocar en la azotea de la 
casa dos torres de madera de 40 me- 
tros de altura, a las que le tengo mu- 

cha fe, por lo demás, los técnicos que 


PP. , “iones de poder. 

* Nos despedimos del señor Prieto con : 
120 metros de largo de onda. Cerca del. la convicción que despedíamos a un hem | 
volante del coche dirigido, va colocado vn * bré de iniciativa y de mucha fibra, ca- 
ingeniero, dispuesto a intervenir en caso. paz de llevar al 
de desarregio de la sin hilos, lo que pur; que dirija. 


i 
| 
: de una prueba de habilidad y competen- ¡ 


Éxito cualquier Ea ESTABLEcCi 


U. T. Palermo 3376 


Pringles 1218 


A : FEE 


ELEctro sono - Le GATT - B. Mitre 212830); 


RADIO TELEFONIA : 
SE CAMBIAN POR NUEVAS a de la mitad 
del costo CON RUNCIONAMIENTO GARANTIDO [| 


A E IR RIEANA e iia A 


Rivadavia. 2583 


! U. T. Mitre 4278 2 


gran novedad de PHILIPS; 1 


que fi 


L iguales a las valmlas euro plarmento docije 5] 


ameona desde 3a 4 volteo se 


le B 406 3 


Filamento 3 a 4 volta 
con un consumo de 0710 amp. 
Tensión de placa ; 20-120 volts 
Corriente de saturación JO mA. 


r > . 
Con enchufe de bakelita, 
Frances o Americano 


. 


ekapa de um amplificador: 


consigueni' 
votko |" 4 


ES : ——Cnbliica - - 7 : ! Sábado 14 Noviembre 1925 
E. y A. Gavarone Publio Massini+Cs. 


(37. lotes en Villa Adelina, F.y,,MeS 


| A PLAZOS I5totes | ss 
UNION 


FRENTE A LA ESTACION MIGUELETE, 
F.C. C.A. 


BASE 8 $ POR MES EL LOTE 


EN 100 MENSUALIDADES, SiN INTERES 


MAÑANA + 


A LAS 16 (4 P. M.), SOBRE LOS MISMOS 


A 2 cuadras de la estación 
tren eléctrico. 


La” manzana circundada par 
las calles Passo, J. Muñiz, 


ma 
3) Tres Sargentos y Avenida 
Ceñtenario, prolongación de 
Sagta Fe, y que se extiende 
: hasta el Tigre 


N BASE ATANTO; MENSUALEL LOT 
ES UNA VENTA DE EXCEPCIÓN 


Pidan planos a Rivadavia 827 


ingo 15 de noviembre, a* 
los mis: 


sini y Ci 


Martínez, 


> 


y 2 la 
la esta- 
na Gel 
electrificándose, 
la Sra; Unzué de 
- Unzué de Casares, 
lencias veraniegas de 
n. Lamarca, Madariaga, Paz y 
y en el radio dond: 


Jote. próximo 
s de Melo. 
dos más al ret. 


ar los tetre- 
ue no encontrarán 
más barato. Títulos per- 

0/0. Planos en nues 
3lartín 481-83. — Public 


acto del remate y dos más al retirar el 
ítulo. Los- lotes se han hecho de 13 a 


V. P. CACURI 


LS v 


de frente por 30 a ¿0 de fondo 
para evitar las pequeñas coystrucciones 
7 no pierda el lugar la edracterística 
que le dan los cottages y ebalets, resi- 


E r=manentes de lz gqste que hu- j 


En Villa Ballester. 11 lotes er 
des, sin interés, rodeados 
am un paraje alto y don- 
2 progreso es mayor, dis- 
la plaza principal y 8 
la Ballester, la que es 
y bien se sabe que 


ye del bullicio de la gran £iudad. La 
compra que acaba de etectugr el Jockey 
“lub de las ter«=ios de la Sucesión 4 
Aguirre con el propósito de levar el 
campo de sports, transformará benéfica- 2 
mente todos los pueblos del Norte, no 
sólo por las PE cs 2 
> ES? Tudal , en | levantarse, sino tam! por el aumen- 
o aa Eto de los medios de compnicación y 
en-pocos minutos. se puede | tT2NSPOrte.- < 
togr el año, Vental El dominzo 22 de noviembre, a las 15 
e a con la 5 j horas. a sobre Tos A 
ete ¡ ón inmediata. Univo| con base de $ 3 los 75 dec. edos. (v. c.). 
Cnel Pas y .: jas alidades en el ac-| Títulos perfegtos Comisión 2 olo. Ple 
te_y dos más al retirar elj nos en nuestra casa. San Martín 481/55. 
ítulo provisoric. —Publio Massini y Cía. 


G.G. GROSSO 


OFICINA DE TIERRAS SARMIENTO 533 


X Carlos 0lmi X 
En Villa Urquiza — 10 esplén-|sión; 2 olo. Mayores infortres cn las 


- agenctas o en la oficina des Tierras, Sar- 
agucía, San Blas, Médanos didos lotes, con frente a las calles B. En- 


miento 533.—G. G. Grosso) ng 
32 lotes Avda. Gaona 6000. —|2 e Indio. | calada y Ceretti Distan 1 cuadra de los 


A A A A 
imos a la avenida Rivadavia con 0 y 96 y sólo 5.de-la estación. Y) 
a a x eléctrico 2 Sin base, sin Interes, e e y rariosa | Un remate colosal. 462, lotes frente 
Frente mismo a la avenida Gaona y p2-Imeses, e iónto el més A AN A 
¡rada E. 11 (servicio eléctrico) entre las| MAÑANA, a las 15 (3 p. m.) en los|chaleta, cases quintas. casitas coquetas. | línea de tranvíz No. 90, adoquinado. cero 
[estaciones Villa Luro y Versailles F. C.|lismos terrenos. Planos, Reconquista | Es el barrio ideal para habitar. Dispo-|co y vereda todo pago y 10.000 ladrillos 
O. Frente, también, a las calles Eche 1353. lp [nen de cloacas. adoquinado. luz eléc:ri-| por lote. Dan frente también 2 tas cs 
ca ,aguas corrientes, etc. Sin base, en 60;¡lies Helguera, uerica, bart +ólo 

meses, sin interés.: Ladines, Cabezón y San Ea 


¿Quiere ver una A AE visite el 
HOTELITO ARAOZ esquina BERUTI 


El famoso Parque Martínez, en Bánfield, a 2 cuadras 
de la estación. En ideales lotes.-SIN BASE. A largos 
plazos 


No se ha ofrecido 
No se ofrece 
* ¡No se ofrecerá nada tan 
: lindo! 
¡Vea Vd. esa maravilla! 


15 lotes -en Villa Urquiza, sobre la 


1 
"donde prosimamente le via | 
Térrea a vapor será transformada 


- Calles Beruti, M. Castro, Larroque y Avenida General 
Rodríguez. Todas con aguas corrientes y adoquina- 
dos pagos. Rica, añeja y varia arboleda 
Planos, alli, $ en Rivadavia 827 S E 
A Bl : ; V. P. CACURI 


Eases: 0.50 a 1 $ min. el ma-¡y 3 meses más dentro de los 15 días. Las | quidarán también con base de $ 10 por 
e a las 14 horas, sobre los mismos. Planos | cuento del 15 olo. Escrituras con títulos | otros informes y planos, eh la, 
JUDICIAL. En Adrogué, casa quin-| * 


, 
E trenes diarios (ida y vuelta). A plazos.| EL DOMINGO próximo a las 16:30, en [distan 3 cuadras de la estación Pueyrre- 
; A : a | Sin int . Posesión inmediata. Títuios|los mismos. Seña, 3 meses en el remate 
E El p AN DUI CE ado. Remataré restantes en el Banco Francés del Río¡mes en 100 meses. 
informes a tai oficina, Manelila 249%. | perfectos por ante el escribano señor Mi- | Tierras, Sermiento 533, U; T 
ta, calle Italía 461 (hoy calle Presidente |- 


> dón. La %a. serie, otros 150 lotes se li- 
> g perfecto: : 
P AN ELO Y Cía. ANA. DOMINGO 15 de Noviembre, [de la Plata. Por pago el contado, des-| EL DOMINGO 22 de noviembre. alí: 
guel VadelL Posesión inmediata. Comi-|ro.—G. G. Grosso. 
Ss E 5 - próxi la estació rodeada | | 
Miles de kilos del tradicional Pan Dulce de — | por deganies cnica moteros Fosiono: EILEMON ALBA POSSE 
S = pte por 50m92 de fondo. en! 
Navidad y Año Nuevo, pueden elaborarse asetado NO. 5m50 en el SE y ins | 


CARLOS MERLINI 


Eee) trafi Superficie: 558.5 
en el gran establecimiento €” Eaificio: vestíbulo, comedor. sata, 2 |matcahuano 481 E > : 
COCHABAMBA 2265/75 A A a e 
4 servicio, galpón, jardín. Buena construe- = = e : 
ó En pleno funcionamiento ción. BASE $ 10.000. Orden juez de pri JUDICIAL: Por orden del señor| 
E Además es un negoción. Da una renta for- del doctor Mendonca Paz en los autos Juez “Federal Doctor Saúl Escobar.  se- SOBRE LA AVENI DA CORONEL ROCA 
> a : A l 20 pe 
le, $ 1.760 por mes, igual a $ 21.120 EL LUNES 16 de noviembre a las 15| , El domingo 22 dewmoviembre 72 Lotes en 1 mese 
año ase, 10.000, tod (azO, Seña N MORON hora e 
al . Bi $ 110 , toda a plazo. Gara- Foro. — Giménez Zapiola, Banelo y Clas |tres habitaciones y dependencias, Esqui. 


pa San Martin y General García en te- BASE $ 5 EL LOTE 
51.52 metros! cuadrados. Ba- S 
4,537.55 min. 


ge. Escritorio, Dos locales, 2 casas (, RR e 
E dt |. FO QUIROA ACE 


ll , fideos y anexos an oariguez 
TODO SIN CONTRATO Como- judicial. Notables terrenos. | 
informes Rivadavia 827 — V.P. CACURI en el pueblo de General Rodríguez, so- 


bre la misma estación del F. C. Oeste. 
14 lotes con espléndidas dimensiones. A 
Una hora de la estación Once y cun diez 


pago al contado, 
'"zuento. Escrituras 
ES R. Benincasa. Comisión: 2 por 


ciento. Solicite planos :: Bartolomé Mi- 
tre 371, U. T. 2283, Avenida. y 


a. | 


a 


: 180-LOTES-180 | 
FRENTE A LA ESTACION BERAZATEGUI - F. €. S. |. 


A 


ANO 


En 80 mensualidades, sin interés ¡ 


E $ 5.-- POR MES EL LOTE 
3 MENSUALIDADES EN EL ACTO DEL REMATE Y 3MAS AL RETIRAR EL TITULO 


E 

: : 4 

POSESION Y ESCRITURA INMEDIATAS POR ANTE LOS ESCRIBANOS SRES. EUGENIO BARASSI Y M.GOMEZ PE- y 
REDO. — TERRENOS ALTOS Y RODEADOS DE EDIFICACION. — VENTA POR CUENTA Y ORDEN DE SU 
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á ¿ PROPIETARIO, SR. BENITO TISCORNIA > | 


EL DÓMINGO 22 DE NOVIEMBRE A LAS 14, 2 p.m. 


TREN GRATIS DE CONSTITUCION, A LAS 13,15 (una y I5 minutos), CON PARADA ENS WILDE, BERAL Y QUILMES | 
: 


Ú PUDIENDO REGRESAR EN EL MISMO TR EN 


TITULOS PERFECTOS - COMISION 2 clio - 
MAS DATOS: EME. MITRE 383 (Bs. As.) 
Pedro L. Niseggi « Cía. 
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